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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


LIMITED  SURFACE  OBSERVATIONS 
CLIMATIC  SUMMARIES 
(LISOCS) 


DEFINITION:  A  RUSSWO-like  set  of  summaries  of  hourly  observations  for  the  station's  normal  operating  hours. 

Hourly  Observations : Those  record  or  record-special  observations  recorded  at  established  hourly  intervals. 

General  Comments: 

1.  The  hourly  data  are  screened  to  exclude  extraneous  or  occasional  hours  outside  the  normal  observing  hours. 

2.  A  brief  description  preceeds  each  summary. 

3.  Summaries  containing  "TOTALS"  and  "ALL  HOURS"  are  only  from  the  hours  summarized.  These  values  are 
representative  only  for  the  operating  hours. 

4.  The  monthly  and  annual  "ALL  HOURS"  summaries  are  not  presented  because  they  are  not  representative,  and 
would  result  in  meaningless  or  biased  values. 

5.  There  are  no  "Sky  Cover"  nor  "Sea  Level  Pressure"  summaries  for  METAR  stations. 

Table  of  Contents:  AWS  Form  2  "Station  History" 

Part  1 :  Weather  Conditions 
Part  2:  Surface  winds 

Part  3:  Ceiling  Versus  Visibility;  Sky  Cover 

Part  4:  Daily  High,  Low,  Mean  Temperatures)  Max  High  and  Min  Low  Teiqperatures ; 

Psychrometric  Tables;  Mean  and  Standard  Deviation  of  Temperatures;  Relative  Humidity 
Part  5:  Station  Pressure;  Sea  Level  Pressure 

Standard  3-Hour  Groups:  All  summaries  having  diurnal  variations  are  summarized  in  3-hour  periods  corresponding  to 

the  following  sets  of  hourly  observations  and  limited  to  normal  observation  reporting 
hours  (LST) : 

0000-0200  1200-1400 

0300-0500  1500-1700 

0600-0800  1800-2000 
0900-1100  2100-2300 

Note  that  the  first  and  last  hour  groups  may  or  may  not  contain  all  three  hours.  See  hours  summarized  on 
front  cover  to  determine  which  hours  are  included  in  these  two  hour  groups. 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


WEATHER  CONDITIONS 


PART  I 

This  summary  is  a  percentage  frequency  occurrence  of  various  atmospheric  phenomena  and  obstructions  to 
vision,  derived  from  hourly  observations,  and  Is  presented  by  month  by  the  available  3-hour  groups. 

Thunderstorms — All  reported  occurrences  of  thunderstorm,  tornado,  and  waterspout. 

Rain  and/or  drizzle — All  liquid  precipitation,  falling  to  the  ground,  not  freezing. 

Freezing  rain  and/or  freezing  drizzle  (glaze)— Precipitation  falling  in  liquid  form,  but  freezing  on  con¬ 
tact  with  an  unheated  surface. 

Snow  and/or  sleet  (Ice  pellets) — Included  are  snow,  snow  pellets,  sleet,  snow  grains,  ice  crystals,  and  ice 
pellets.  (Snow  pellets  also  known  as  soft  hail.) 

Hall — Occurrences  of  hail. 

Percentage  of  observations  with  precipitation — Included  in  this  category  are  the  observations  when  one  or 
more  of  the  above  phenomena  occurred.  Since  more  than  one  type  of  precipitation  may  be  reported  in  the  same 
observation,  the  sum  of  the  Individual  categories  may  exceed  the  percentage  of  the  observations  with  precip. 

Fog — Included  are  fog,  ice  fog,  and  ground  fog. 

Smoke  and/or  haze — Occurrences  of  smoke,  haze,  or  combinations  of  smoke  and  haze  are  included. 

Blowing  snow — Occurrences  of  blowing  snow. 

Dust  and/or  sand — Included  are  blowing  dust,  blowing  sand,  and  dust. 

Blowing  spray — This  item  if  reported,  is  not  shown  in  a  separate  category  on  this  form  but  is  included  in 
the  computation  Percentage  of  Observations  with  Obstructions  to  Vision,  below. 

Percentage  of  observations  with  obstructions  to  vision — Included  in  this  category  are  the  observations  when 
one  or  more  of  the  above  obstructions  to  vision  occurred.  Since  more  than  one  type  of  obstruction  may  be 
reported  in  the  same  observation,  the  sums  of  the  individual  categories  may  exceed  the  percentage  total 
columns.  Also,  although  precipitation  may  reduce  visibility,  it  is  not  considered  an  obstruction  to 
vision  for  purposes  of  this  summary)  therefore,  the  percentage  total  of  obstructions  to  vision  need  not 
reflect  the  total  observations  with  reduced  visibility. 


Continued  on  Reverse 


NOTE:  1.  For  METAR  stations  beginning  Jan  68  and  Synoptic  reporting  stations,  only  the  highest  order  of  at 
Biospheric  phenomena  was  reported,  recorded  on  the  AWS  Forms  10a,  and  transmitted  longline.  Beginning  Jan  70 
METAR  stations  recorded  all  atmospheric  phenomena  on  the  AWS  Form  10a,  but  transmitted  longline  only  the 
highest  order.  For  example,  if  the  observation  consisted  of  rain,  fog  and  smoke,  only  the  rain  was  trans¬ 
mitted  longline.  Our  data  base,  as  a  result,  contains  only  rain  for  that  observation.  Because  of  these 
reporting  procedures  the  summaries  for  METAR  and  Synoptic  reporting  stations  are  highly  questionable  in  the 
hourly  summaries.  This  primarily  effects  the  obstruction  to  vision  columns^  but  may  also  have  minor  effects 
on  the  precipitation  columns. 

2.  When  the  value  of  ".0"  appears  in  the  summaries,  it  represent  one  or  more  occurrences  amounting 
to  less  than  .05  percent. 
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OPERATING  LOCATION  "A" 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  SURFACE  WINDS 

PART  2 

Presented  in  this  part  are  various  tabulations  of  surface  winds  as  follows i 

Bivariate  percentage  frequency  tabulations i  Derived  from  hourly  observations,  these  tabulations  are  a 
percentage  frequency  of  wind  directions  to  16  compass  points  and  calm  vs  11  wind  speed  (knots)  increments 
in  Beaufort  classifications.  Percentages  are  shown  for  both  directions  and  speed,  and  in  addition  the 
mean  wind  speed  is  given  for  each  direction. 

A  separate  category  is  provided  on  the  form  for  variable  winds,  which  are  reported  in  Soaie  data  sources. 
In  these  data  where  light  and  variable  winds  are  reported  with  no  directions  but  with  speeds  given,  the 
speeds  will  be  summarized  in  the  appropriate  groups  opposite  the  column  headed  VRBL. 

These  tables  are  prepared  for  all  years  combined,  by  month  by  available  3-hour  groups. 

A  percentage  frequency  of  ".0"  in  these  tables  represents  one  or  more  occurrences  amounting  to  less 
than  ".05”  percent. 
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81.8 

82.1 

82.2 

82.2 

62.2 

8  2.2 

bF 

jnool 

90.9 

9b  .  6 

55. U 

66.2 

70. 0 

76.1 

80. 5 

d2 . 0 

85.0 

86.6 

86.8 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GF 

.’5U0I 

91  .b 

99.9 

bo. 2 

6  7.8 

71  .b 

77.9 

82.3 

83.8 

87.1 

88.8 

09.0 

89  .4 

89.4 

89.4 

69.4 

GE 

2ruo| 

92.1 

SD.b 

S  7  .  1 

69.4 

73.4 

80. 1 

e4 .8 

86 . 3 

89.6 

91  .  3 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.3 

GF 

ipunl 

92.3 

sn.  7 

57.4 

69.8 

73.8 

80.5 

85.1 

86. 7 

90.  G 

91 . 7 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

ir  uni 

92. b 

SI  .  1 

S  7.« 

70.1 

74.1 

81.1 

8  b  .  1 

87.7 

91.0 

92.7 

93.2 

9  3.5 

93.5 

93.5 

93.5 

bf 

1  POO  1 

92.7 

51.3 

58 .0 

70.6 

74.9 

82 . 1 

87.3 

89.0 

92.4 

94 . 3 

94 . 8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

bE 

ituinl 

92.7 

SI  .5 

SO  .  4 

71.1 

75  .b 

8  3.2 

88 . 7 

90.4 

94 . 1 

96. 1 

96.6 

9  7.0 

97.0 

97.0 

9  7.0 

bE 

9U0  I 

92  .  7 

51.1 

58 .4 

71.1 

75.6 

83.2 

88 . 7 

90.5 

94  .  3 

96.2 

96.  7 

97.2 

97.2 

97.3 

9  7.4 

bE 

pun  | 

92.  7 

SI  .5 

SO  .  4 

71.1 

75.6 

8  3.2 

88 . 9 

90.9 

94 . 6 

96.6 

97.  1 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

GF 

7U0  | 

92 . 7 

S  1  .  b 

Sd  .4 

71.1 

75.6 

83.3 

89 . 1 

91.1 

95.0 

97.0 

9  7.4 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

bE 

6un  | 

92.7 

b  1  .  S 

S8 .4 

71.3 

75.9 

83.7 

89  .b 

91.6 

95.6 

97.6 

98.0 

98 . 7 

98. 7 

98 . 8 

9B  .9 

bf 

500  1 

92 . 7 

bl  .b 

Stt  .4 

71.3 

75.9 

8  3.7 

89 . 0 

9  1.7 

96.0 

98.0 

98.7 

99 . 3 

99 . 3 

99.4 

99.5 

bE 

NUO  1 

92  .  7 

b  1  .  b 

58 .4 

71.3 

75.9 

83.7 

89 . 8 

9  1.7 

96.  U 

98.0 

98. 7 

99 . 3 

99 . 3 

99.4 

99.6 

bE 

ion  I 

92.  7 

b  1  .  S 

Sd  .4 

71.3 

75.9 

d  3 . 7 

89.8 

9  1.7 

96.  L) 

98.0 

98.  7 

99. 3 

99. 3 

99.4 

99.6 

GF 

20  0  1 

92  .  7 

bl  .5 

SB  .4 

71  .  3 

75.9 

83.7 

89.8 

91.7 

96.0 

98.0 

98.7 

99. 3 

99 . 3 

99.4 

99.8 

;»F 

iun| 

92.  7 

51 .5 

S  b  .4 

71.3 

75.9 

83.7 

89.8 

91.7 

96.  U 

98.0 

98.7 

99 . 3 

99.3 

99.4 

99.9 

GE 

n| 

92.7 

51.5 

Sd  .4 

71.3 

75.9 

8  3.7 

89. b 

91  .7 

96.  1 

98 . 2 

98.  d 

99 . 4 

99.4 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMB  t  R  OF  OBSERVATIONS: 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  RRANCm  h  l  H  C  L  N  T  A  b  f  f  K  f  ».  U  f  .  N  C  Y  01  OCCURRENCE  OF  CElLiNb  VERSUS  VISIHILITY 

USAFtTAC  FROM  HOURLY  OdStRVATIONS 

AIR  mCATHCR  SC  R  V  ICE / MAC 

STATION  NUMBlR:  4  7 1  I U5  STATION  N  A  Ml  :  YONbSAN  RtSVR  (H-20W  Rh  PERIOD  UF  RECORD:  75-84 

MONTH:  MAR  HOURSTLST):  0600-0800 


CCILIKo  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1  GE 

fee  r  i  id 

bE 

b 

bt 

bf 

4 

GE 

3 

bl 

2  1/2 

bE 

2 

GE 

l  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GL 

1/2 

bE 
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GE 

1/4 

bE 

0 

NO 

CEIL  1 

32.2 

38. V 

42. 7 

49 . 1 

6U.5 

53.1 

55.5 

56.4 

57.4 

57.8 

58.  U 

58.4 

58.4 

58.4 

66.4 

bC 

?uouo | 

34  .  S 

4  1 .5 

4  5  .d 

53.7 

56.1 

57.8 

60.4 

6  1.4 

62.7 

63.4 

63.6 

64 .0 

64.0 

64 . 0 

64 .0 

GE 

iaron| 

3S.8 

43.2 

47.6 

65.4 

56.8 

59.5 

62.1 

63.1 

64 . 4 

66.  1 

65.3 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

OE 

i6ruo| 

3  S  •  8 

4  3.2 

4  7.5 

56.4 

5c  *  B 

59.5 

62. 1 

63.1 

64.4 

65.1 

65.3 

65.7 

65.7 

65.7 

66.7 

bf 

l^ounl 

36.0 

4  3.S 

4  7.8 

55.6 

57.2 

59.9 

62.5 

6  3.4 

64.8 

66.5 

65.7 

66.1 

6b  .  1 

66 . 1 

66 . 1 

bE 

wouol 

36.8 

44.4 

48.8 

56.9 

58.5 

61.2 

63.6 

64.8 

66. 1 

66.8 

67. a 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

oE 

iooup 1 

38.  b 

46.5 

61  .2 

59.7 

61.5 

64.6 

67.2 

6  B  •  1 

69.6 

70.4 

70.5 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OE 

9PUC  | 

«U.  1 

4  7.9 

52.6 

61.1 

6  3.2 

66.7 

69.5 

70.4 

71.0 

72.7 

72.8 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

bE 

soon  | 

41.1 

49.2 

54 . 7 

63. <4 

65.5 

o9  «  3 

72.1 

73.0 

74.5 

76.6 

75.7 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

»C 

7CU0| 

41.3 

4  V.  3 

66.1 

64.0 

66.2 

70.0 

72.  7 

73.6 

75.2 

76.2 

76.4 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

bF 

6000  1 

4  1.6 

49.7 

65.5 

64 . 4 

66.6 

70.4 

73.1 

74.0 

75.6 

76.6 

76.8 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

bt 

SCO  0  1 

4  1  .b 

49.  / 

65.5 

64.4 

66.6 

70.4 

73.1 

74.0 

75.6 

76.6 
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77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

oC 

4  c  GO  | 

41.6 

49.7 

6  5.5 

64.4 

66.6 

70.4 

7  5.1 

74.0 

75. b 

7h.  6 

7b. 6 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

bE 

toua  i 

43.2 

SI  .4 

67.2 

66.2 

66.4 

72.2 

75.2 

76. 1 

77.7 

78.7 

78.9 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

bE 

ssooi 

4  3.9 

S  2 . 1 

5 1> .  1 

67.2 

69.5 

7  3.2 

7b. 4 

77.3 

78.9 

79.9 

80.0 

00.7 

8U.7 

80.7 

80.7 

bF 
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4  S  •  G 

S4.C 

6u  .6 

70.8 

73.2 

77.4 

80.7 

8  1.7 

83.3 

84.5 

84.7 

65.6 

85.6 

85.6 

65.6 

GE 

J5uO| 

46.0 

65.0 

61.6 

72.2 

74.9 

79,5 

82-9 

04 . 1 

85.6 

86.9 

87.2 

88.1 

88 . 1 

88. 1 

86.1 

bE 

2000  1 

46.2 

SS.S 

62 . 7 

74.0 

77.2 

02.5 

86.3 

87.5 

89.4 

90.7 

9  1.0 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

OE 

IflUO  1 

46.2 

56.5 

6  2. 1 

74  .U 

77.3 

82.6 

86.4 

87.6 

89.6 

90.9 

91.1 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

bE 

lsuni 

4b.  3 

SS.6 

62  .  ti 

74 .4 

77.9 

8  3.6 

87.9 

B9.0 

91 . 1 

92.4 

92.  7 

93.9 

94 . 3 

94 . 3 

94  .  i 

bC 

l?bO| 

4b  .  7 

66. 4 

6i.o 

76.2 

70.7 

84.5 

89.0 

90.2 

92.3 

93.6 

93.9 

95.0 

95.4 

95.4 

95.4 

bF 

iron) 

47.0 

66.9 

64 . 1 

75.  7 

79.2 

85,5 

90.5 

Vi  .8 

93.9 

95. 3 

95.7 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

bl 

Quo  1 

4  7.U 

56.9 

64.1 

75.  7 

79.2 

86.5 

90.6 

9  1.9 

94.0 

96.4 

95.0 

97.0 

97.4 

97.4 

97.5 

bE 

eun  i 

4  7.0 

56.9 

64 . 1 

75.  7 

79.2 

85.5 

90.6 

91 .9 

94 . 1 

95.6 

96.0 

97.1 

97.5 

97.5 

97.7 

bE 

7U0  1 

4  7.0 

56.9 

64 . 1 

75.7 

79.2 

85 .8 

9  1  .4 

92.7 

94 ,9 

96. 3 

9b.  7 

9  7.9 

98 . 3 

98 . 3 

90.4 

uf 

tunl 

4  7.U 

56.9 

64 .2 

75.8 

79.4 

86.0 

91  .6 

93.0 

95.2 

96.9 

97.  3 

98.6 

99.0 

99 . 0 

99.1 

OF 

sooi 

47.0 

56.9 

64.2 

75.8 

79.4 

86.0 

9  1.6 

V  3 . 0 

95.3 

97.  3 

97.  7 

99.0 

99 . 3 

99. 3 

99.5 

bf 

4b0  | 

47.0 

5b. 9 

64.2 

75.5 

79.4 

86.0 

91.6 

93.0 

96.3 

9  7.4 

■0 

ot 

99 . 1 

99.5 

99.5 

99.6 

A 

*00  1 

4  7 .0 

56.9 

64 .2 

75.8 

79.4 

86.0 

9  1.6 

9  3.0 

95.3 

97.4 

97.8 

99 . 1 

99.5 

99.5 

99.6 

b  f 

?U0  1 

4  7.U 

56.9 

64.2 

75.8 

79.4 

86.0 

91  .b 

93.0 

96.3 

97.4 

9  7.8 

99 . 1 

99  .  S 

99.5 

99 . 7 

bf 

luol 

4  7  .U 

56.9 

64.2 

75.8 

79.4 

86.0 

91.6 

93.0 

95. 3 

97.4 

97.8 

99 . 1 

99.5 

99.5 

100.0 

or 

01 

4  7.0 

66.9 

64.2 

75.8 

79.4 

86.0 

91  .6 

9  3.0 

95.3 

97.4 

9  7.8 

99. 1 

99.5 

99.5 

100.0 

7cfc 


TOTAL  NUMPER  OF  OBSERVATIONS: 
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IjI  Ob  Al  CLIMATOLOGY  BRANCH  FFKCLNTACI  FklGUtNCY  OF  uCCURPENLE  OF  LFlLiNG  vEkSuS  VISIBILITY 

USAFtTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  kCATHFR  SERVlCE/MAC 


STATION  NUM'ltR:  4711U5  STATION  NAME  :  YONGSAN  RISvR  IH'^QII  Rk  PERIOD  OF  RECORD:  7S-84 

MONTH:  FEB  HOuRSiLSTI:  1500-1700 


C  t  II  I Nj 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  HILLS 

IN  i 

Gl 

&E 

GL 

OF 

GE 

GE 

GL 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEE  T  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

? 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/6 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CE  !l  | 

54.3 

58.6 

60.8 

62.5 

6  3.6 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

2UOOO 1 

56.6 

63.3 

6  5.7 

b  7.9 

69 . 1 

69  .9 

b9 .9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GE 

1  bPuO | 

59.8 

64. 7 

6  7.2 

69.6 

70.9 

7  1.7 

71 . 7 

71.7 

71 . 7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

*71.7 

71  .7 

GE 

1  gGUQ | 

59.8 

64.7 

67.2 

69.6 

7  G  •  9 

71.7 

71  .7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GE 

1 4  OU  0 | 

60.0 

64.9 

6  7.4 

69.8 

71.0 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71  .8 

71.8 

71.8 

71.8 

GE 

1  200  0 | 

60.2 

65.2 

67.7 

70.1 

71  .5 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GE 

lurunl 

62.4 

6  7.9 

7  u  •  ci 

72.9 

74.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.  3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

’run  | 

63.  i 

66.7 

7  1.3 

73.  T 

75.1 

76.1 

7b. 1 

7b. 1 

76.1 

76.1 

76.  1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

8000  | 

65.2 

70.9 

74  .  3 

76.9 

76.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

7  p  •  4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

7000  | 

6t  .5 

72.  3 

75.9 

78.4 

8U.C 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GF 

bOUOl 

66  •  S 

72.3 

75.9 

78.4 

80.0 

81  .4 

8  1  .4 

81.4 

81  .4 

81.4 

8  1.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

uE 

5C00I 

67.2 

73.1 

76.7 

79.2 

80.8 

82.2 

82.2 

62.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

4500  | 

67.7 

73.5 

77.2 

79. 7 

81.3 

82.7 

82-7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

40U0I 

69  .  b 

75.7 

79.4 

81.9 

83.5 

84.9 

84.9 

84.9 

84 . 9 

84.9 

84.9 

84 .9 

84.9 

04.9 

84.9 

GE 

3500| 

70.2 

76.4 

80.0 

82.7 

84.3 

85.7 

85.7 

65.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

JOUUl 

75.0 

81.7 

8  6.3 

90.2 

92.0 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

94.2 

94 . 2 

94.2 

94.2 

94.2 

94  .2 

GE 

2500  1 

75.9 

8  3,0 

88.3 

92.9 

94.6 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

97.0 

97.0 

97  .0 

97.0 

97.0 

97.0 

&f 

2000  1 

76.5 

8  3.6 

89.1 

93.7 

95.4 

97.2 

97.5 

97.5 

97.6 

98.1 

98. 1 

98.1 

90.1 

98.1 

96.1 

GE 

1  8  U  0  1 

76.5 

8  3.6 

89.1 

93.9 

95.7 

97.5 

97.8 

97.8 

96.0 

98.4 

90.4 

98.4 

98.4 

98.4 

90.4 

GE 

1500  | 

76.5 

8  3.6 

69 . 1 

94.2 

96.1 

97.8 

98 . 3 

98.3 

98.4 

98.9 

9tt.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

12001 

76.5 

83.6 

89.1 

94.2 

96.1 

97.8 

98.3 

98.3 

96.4 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

’8.9 

98.9 

GE 

iruni 

7b. 5 

8  3.6 

89.1 

94.2 

96.1 

97.8 

9  d  •  3 

98.3 

98.6 

99.1 

99. 1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GF 

«uo  1 

76.5 

8  3.6 

89. 1 

94.2 

96.1 

98,0 

96.6 

98.6 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

ROO  | 

76.5 

8  3.6 

89.1 

94 . 2 

96.1 

98 .0 

98.6 

98 .6 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

700  | 

76.5 

8  3.6 

89.1 

94 . 2 

96.1 

98.0 

98.6 

98.6 

98 . 9 

99.4 

99.4 

99.4 

99 . 4 

99.4 

99.4 

GF 

*uol 

76.5 

8  3.6 

89.1 

94.2 

96.1 

98.0 

98.6 

98.6 

96.9 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

500  | 

76.5 

8  3.6 

8  9.1 

94 . 2 

96. 1 

98  .  1 

98  .  7 

98 . 7 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.7 

99 . 7 

99.7 

99.7 

GL 

4  u  n  i 

76.5 

83.6 

6  9.1 

94 .2 

96.1 

98 . 1 

99.1 

99 . 1 

9V  .  5 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

3  U  0  | 

76.5 

8  3  «  t 

89.1 

94.2 

96 . 1 

98 . 1 

99 . 1 

99.1 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GF 

200  | 

76.5 

8  3.6 

89. 1 

94 . 2 

96.1 

98 . 1 

99. 1 

99.1 

99.5 
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100.  u 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

GE 

I  UO  | 

76.5 

8  3.6 

89 . 1 

94 . 2 

96.1 

98 . 1 

99.1 

99 . 1 

99.5 

l  on.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1UO.O 

100.0 

GE 

ni 

7t>.5 

8  3.6 

8  9.1 

94 . 2 

96.1 

98 . 1 

99. 1 

99. 1 

99.5 

100.0 

100.0 

1U0.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

TOTAL  NUMPER  OF  OR SF R VA T I  UN S :  63 5 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  P  E  R  C  t  N  T  A  (j  (  FkEhUtNCY  Of  OCCURRENCE  Of  CCiLiNG  vFkSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIM  UfATHfk  SlkVlCt/MAC 

STATION  NUMBLR:  471105  STATION  MME  :  YONGSAN  Rt  S V  R  IH-2011  R  K  PER10U  OF  RECORD:  75~84 

MONTH:  FEB  MOURSiLSTI:  1200-1400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  |  Gt  G£  GE  GE  GL  GE  GL  uE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 


FEE  T  | 

10  6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5  /b 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

45.0 

50.4 

53.9 

59.4 

61 . 7 

6  3.4 

63.7 

6  3.7 

64 . 0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GE 

2onuo  l 

48.4 

54. b 

5  h  •  8 

65.4 

6  7.8 

69.8 

7Q.b 

7Q.6 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

ur 

1  80 JO | 

49.6 

56.  L 

6b. U 

66.6 

69.1 

71  .2 

72.2 

12.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

lbOUO 1 

49 . 6 

56.0 

60.0 

66.6 

69. 1 

71.2 

72.2 

12.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

oE 

14000 | 

49.8 

5  b  ■  2 

60.2 

b6. 7 

69.2 

71.3 

72.5 

72.5 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GE 

12000 | 

50.4 

56.9 

61.1 

6  7.6 

70.1 

72.2 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

l anon  I 

51.9 

58.4 

62 . 7 

69.4 

72.1 

74.4 

75.6 

75.6 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

9000  | 

52.2 

50.7 

6  3.0 

69.7 

72.4 

74.7 

75.9 

75.9 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

8000  | 

53.0 

59.7 

64 .6 

71 .8 

74.4 

77.3 

78.5 

78.5 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GE 

7000  | 

54.1 

60.9 

66 . 1 

73.3 

75.9 

70.8 

79.9 

79.9 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

6f00| 

54.1 

60.5 

66 . 1 

7  3.4 

76.2 

79.2 

80.4 

80.4 

80.8 

80.8 

80.8 

00.6 

80.8 

80.8 

80.8 

Uf 

soon  i 

54.1 

60.9 

66 . 3 

73.7 

76.5 

79.5 

80.7 

80.7 

81.1 

81.1 

81.1 

01.1 

81.1 

b  1  •  1 

81.1 

GE 

9SU0I 

54.2 

61.2 

66. b 

74.0 

76.8 

79.8 

81.0 

81 .0 

81 .4 

81.4 

81.4 

8  1.4 

81.4 

hi  .4 

81.4 

GE 

40001 

55.9 

63.2 

68*5 

75.9 

79.0 

82.2 

83.4 

8  3.4 

83. 8 

83.8 

8  3.8 

63.8 

83.8 

83.8 

8  3.8 

GE 

3eU0| 

57.1 

64. 3 

69. b 

77.9 

81.0 

84 . 1 

85.3 

8  S  .  3 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

or 

JOUO  I 

60.5 

68.9 

74 . 7 

83.2 

86.9 

90.6 

92.0 

92.0 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

25001 

62  .  U 

71.3 

77.6 

86.3 

90.5 

94.5 

96.0 

96.0 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

Gt 

2000  1 

62.3 

71.0 

78.3 

87.1 

91.2 

95.2 

96.7 

96.7 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1  "00  1 

62.3 

71.8 

78.  3 

87.1 

91.2 

95.4 

97.0 

97.0 

97.6 

97.9 

98.1 

98 . 1 

98.1 

98. 1 

98.1 

GE 

isuol 

62.3 

71.4 

78.5 

87.5 

91.7 

9S.8 

97.5 

97  .5 

98.1 

98.4 

98.5 

96.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

1?00| 

62.3 

72.1 

78.6 

87.7 

91.8 

96.0 

97.9 

97.9 

98.5 

90.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1000  | 

62.3 

72.2 

7  U  •  8 

87.8 

92.0 

96*1 

98 . 1 

98 . 1 

98 . 7 

99.0 

99. 1 

99.1 

99.1 

99 . 1 

99.1 

GE 

900  1 

62.3 

72.2 

76.8 

87.8 

92  .0 

96.1 

98.1 

96.1 

98 . 7 

99.0 

99.1 

99 . 1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

8U0| 

62.3 

72.2 

78.8 

67.8 

92.0 

96 . 1 

98. 1 

98 . 1 

98.7 

99.0 

99. 1 

99 . 1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

7U0  1 

62.3 

72.2 

78.8 

87.8 

92.0 

96.1 

98.1 

98 . 1 

98.7 

99.0 

99.  1 

99.1 

99. 1 

99. 1 

9V.I 

GE 

600| 

62.3 

72.2 

7  o  •  tj 

87.8 

92.1 

96.4 

98.4 

98.4 

99.0 

99.  3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

9V. 4 

GE 

5un  I 

62.3 

72.2 

78.8 

87.8 

92.1 

96.4 

9fi.5 

98.5 

99. 1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

tool 

62.3 

72.2 

78.8 

87.8 

92  *  1 

96.4 

98.5 

99.0 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

130. a 

GE 

3u0| 

62.3 

72.2 

7d  .  o 

87.8 

92.1 

96 .4 

98,5 

99.0 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

?ur,  | 

62.3 

7  2.2 

78.8 

87.8 

9  2.  I 

96.4 

98.5 

99.0 

99.6 

99.9 

100.0 

10Q.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

i  on  | 

62.3 

72.2 

78.8 

87*8 

92 . 1 

96.4 

98.5 

99.0 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

0  1 

62.3 

72.2 

78.8 

87.8 

92 . 1 

96.4 

98.5 

V9.0 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

ioo.q 

laa.o 

100.0 

TOTAL  NUMPER  OF  OBSERVATIONS: 


6  1  3 


J 


A 


I 


✓ 


\ 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  ttfUNCH  PERCENT  Aot  FkFyulNCY  OF  OCCURRENCE  CF  CEILING 

USAFLTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  -FATHER  SFftVICl/MAC 

STATION  NllMHLR:  47H05  STATION  NAME:  YONbSAN  RLSVR  (H~201>  RK 

1 

VFRSUS  VISIBILITY 

period  of  record:  75-04  j 

MONTH;  FEB  HOURSCLSTl:  0900-1100 

*• 

r 

f 

■  * 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

In  1  gl 

GE 

GL 

GE 

GC 

GE 

GE 

GE 

GL 

GE 

GL 

or 

GE 

GE 

GE 

GE  ; 

>. 

- 

FEET  1  10 

b 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

l  1/2 

1  1/4 

1 

3'/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

u 

NO 

CEIL  i 

33.0 

39.2 

43.6 

49.2 

52.5 

56.4 

59.5 

60.1 

61.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

62.5 

62.5  : 

bE 

200UP i 

34.8 

41.5 

46.4 

53.6 

5b. 9 

61  .5 

64.9 

65.5 

66.6 

68 . 5 

68.7 

68.7 

68.6 

68.6 

69.0 

bE 

lBOun | 

34  .b 

4  1.6 

46. b 

53.9 

57.2 

6  1.8 

65.2 

bs.e 

67.2 

69.0 

69.  1 

69.1 

69.2 

b9.2 

69.4 

b  E 

lbOUO | 

34.8 

4  1.6 

46  .b 

53.9 

57.2 

b  1  .8 

65.2 

65.8 

67.2 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.4 

bE 

14000 | 

34 . 8 

4  1.6 

46  .b 

53.9 

57.2 

61 .9 

65.4 

66.0 

67.4 

69.2 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.7 

i 

bE 

1  20U0I 

34.8 

4  1.6 

4b  .6 

53.9 

57.4 

62.1 

6S.8 

b6.4 

67.8 

69.7 

69.8 

69.8 

70.0 

70.0 

70.1 

0  E 

luroo l 

35.3 

42.3 

4  7.0 

55.1 

5e.7 

63.7 

67.4 

68.0 

69.5 

71.4 

71.5 

71.5 

71.7 

71.7 

71 .6  i 

1 

GC 

9000) 

35.9 

42.9 

40.5 

55.9 

59.5 

64  .  7 

68.4 

69. D 

70.5 

72.4 

72.5 

72.5 

72.7 

72.7 

72.8 

GE 

anuOl 

37.2 

44 . 3 

4  9.9 

57.8 

61.7 

67.2 

71.1 

7  1.8 

73.4 

75.3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.7 

GE 

70001 

37.5 

44  .  t 

50.4 

58.5 

6  2.4 

68 . 1 

72.0 

72.8 

74.4 

76.3 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.7 

GE 

true  i 

37.5 

44.6 

5  U  »  4 

58.5 

62.5 

68 . 4 

72.2 

73.2 

75.0 

76.8 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77. J 

GE 

srual 

37.9 

4  S  .  1 

50.  * 

59.1 

63.4 

69.? 

73.1 

74  .  1 

76.0 

77.8 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.3  ; 

GE 

i^un  l 

18.3 

45.5 

51.4 

59.5 

63.8 

69.7 

73.5 

74.5 

76.4 

78.3 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.7  ! 

GE 

40U01 

59. b 

4b. 9 

52.0 

60.9 

65.4 

7  1.4 

75.7 

76.8 

78.7 

80.5 

00.  7 

80.7 

80.8 

80.8 

81.0 

GE 

JcUOl 

40.6 

4  7.9 

53.9 

62.2 

6b  .  7 

72.7 

77.0 

78.1 

80.0 

81.9 

82.0 

82.0 

82.1 

62.1 

82.3 

K 

GE 

3000  | 

42.8 

50.9 

5  7.0 

67.0 

72.4 

78.8 

84.4 

85.8 

88.1 

90.4 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8  ; 

* 

oE 

rsuol 

43.8 

52.  1 

59 . 1 

68 . 7 

74.1 

00.8 

87.1 

88.6 

91.0 

93.3 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

GE 

2(11*0  I 

4  3.9 

S2.4 

59. 5 

70.0 

75.4 

82.1 

88.8 

90.4 

93.0 

95.7 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

9b. 3  1 

y 

GE 

IPUO  | 

43.9 

52.4 

59.5 

70.1 

75.7 

82.7 

89.4 

91.0 

93.6 

96.3 

96.4 

96.6 

96.7 

96.7 

96.9  I 

r 

GE 

isuo  I 

4  3.9 

52.4 

59.5 

70.2 

75.8 

82.8 

89.6 

91.1 

93.8 

96.6 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1  1 

Li 

GE 

12U0  1 

4  4.1 

5  2.5 

59.7 

70.4 

7b.  0 

83.0 

89 . 7 

91.3 

94  .  D 

96.7 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.,  j 

\ 

GE 

lounl 

44 . 1 

52.  S 

59.o 

70.5 

76.1 

8  3.7 

90.4 

92.0 

94.7 

97.6 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1  j 

GE 

900  | 

44 . 1 

52.5 

59.8 

70.5 

76.1 

83.7 

90.4 

92.0 

94 . 7 

97.6 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1  j 

i 

GE 

Pool 

44  .  1 

52.5 

59  .  b 

7n.s 

76.1 

8  3.7 

90.4 

92.0 

94.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98 . 1 

98.3 

98.4  j 

l 

i.f 

7G0  | 

44.1 

52.5 

59.8 

70.5 

76.1 

83.7 

90.4 

92.1 

94.0 

97.9 

98.1 

98.3 

98.4 

98.6 

98.7  ; 

a-  • 

GE 

tool 

44 . 1 

52.5 

59.0 

70.5 

76.3 

8  3.8 

90.8 

92.6 

95.4 

98.4 

98.7 

98.9 

99.0 

99. 1 

99.3  ; 

(r 

GE 

son  1 

44.1 

52.5 

59.0 

70.5 

76.3 

83. 8 

9Q  #8 

92.7 

95.6 

90.6 

98.9 

99.0 

99. 1 

99. 3 

99.4  ' 

; 

M 

100  1 

44 . 1 

52.5 

59.0 

70.5 

76.3 

83.8 

90.8 

92.7 

95.6 

90.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.6 

GE 

300  1 

44 . 1 

52.5 

59.0 

70.5 

76.3 

6  3.8 

90.8 

92.7 

95.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.9  | 

i. . 

GE 

200  | 

44.1 

52.5 

59.8 

70.5 

76.3 

8  3.6 

90 . 8 

92.7 

95.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.9  j 

i 

GF. 

1U0  1 

44.1 

5  2.5 

59.0 

70.5 

76.3 

8  3.8 

90.8 

92.7 

95.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.9 

i. 

Gr 

n  1 

44  .  1 

5  2.  S 

59.6 

70.5 

76.3 

8  3.8 

90.8 

92.7 

95.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.3 

99.4 

100. 0  i 

f 

TOTAL  NUMRER  OF  OBSERVATIONS:  699 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  3R ANCH  PERCENTAGE  Fkl  „U t  NC Y  Of  OCCURRENCE  0  F  CEILING  vFKSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  fKOM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  uEATHER  SfRvICL/MAC 

STATION  NUMBER:  *<71105  STATION  NAME:  YONGSAN  RLSVR  <N-201)  RK  PERIOD  UF  RECORD:  75-84 

MONTH:  FEB  H0URS1LST):  0600-0800 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  i  GL 

FEET  1  10 

GE 

6 

GL 

GF 

4 

GL 

3 

Gf 

2  1/2 

F,E 

2 

Gf 

1  1/2 

GL 

l  1/4 

GE 

1 

GL 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

43.6 

50.5 

f>4  •  5 

59.0 

60.  V 

62.2 

63.0 

6  3.0 

63.6 

63.7 

64.0 

64.1 

64.1 

64 . 3 

64.3 

GE 

200001 

45.2 

52.3 

5  7.3 

62.7 

64 . 7 

66.4 

67.1 

6  7.1 

67.7 

67.9 

68.1 

68.3 

68.3 

68.4 

6  B  •  4 

GE 

180001 

45.  3 

52.  7 

5  7.0 

6  3.1 

65.2 

66 .8 

67.6 

67.7 

68.4 

68*6 

68.9 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

GE 

160001 

45.3 

52.7 

57.8 

63.1 

65.2 

66.8 

67.6 

67.7 

68 . 4 

68.6 

6  8.9 

69.0 

69.0 

69.2 

69  .2 

GE 

140U0I 

45.3 

52.  7 

5  7.8 

b  3  .  1 

66.2 

66.8 

67.6 

67.7 

68.4 

68.6 

68.9 

69. 0 

69.0 

69.2 

69.2 

GF 

1 ?00  0  | 

45.  3 

52.9 

57.9 

63.3 

66.3 

67.0 

67.7 

67.9 

68.6 

66.7 

69.0 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

GE 

100001 

4G.4 

5  3.9 

69.1 

64 . 7 

66.8 

bd  .6 

b9 . 5 

69.8 

70.5 

70.8 

71.1 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

GE 

VOUP  1 

46.8 

54.4 

59.6 

65.2 

67.3 

69.0 

69.9 

70.2 

71.0 

71.3 

71.6 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

GE 

8  000  1 

4  8.4 

56.9 

62.2 

67.9 

70.1 

72.0 

72.9 

73.2 

74.  1 

74.4 

74.7 

74.8 

74.8 

7  5-0 

75.0 

GE 

70001 

48.7 

5  7  .  t- 

62.8 

60.4 

70.7 

72.6 

73.5 

73.8 

74.8 

75.  1 

75.4 

75.6 

75.6 

75.7 

75. 7 

GE 

bOOOl 

48.9 

57.  3 

63. u 

68.6 

70.8 

72.7 

73.6 

73.9 

75.0 

75.3 

75.6 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

GE 

50001 

49.2 

57.6 

63.4 

69.0 

71.3 

73.2 

74.1 

74.4 

75.4 

75.7 

76.0 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

GE 

Rsoni 

49.3 

5  7.6 

63.6 

69.2 

7  1.4 

73.3 

74.2 

74.5 

75.6 

75.9 

7b. 1 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

GE 

40001 

50.8 

59.6 

65.5 

71.6 

73.8 

75.7 

76.6 

76.9 

77.9 

78.2 

78.5 
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USAFETAC  FROM  hOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  »•:*? Htk  SfRVlCE/MAC 

5TA1ION  NUMBER:  47UU5  STATION  NAnC :  YUNGS  A:.  rtLSvR  IM-2U11  RK  PLRIOU  OF  RECORD:  75-04 

MONTH:  JAN  HOURSILSTI:  Q9UO-1100 
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59.0 

60. 1 

65.4 

70.7 

71.3 

72.4 

72.4 

72.6 

72  .6 
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GLOBAL  CL  I  HA  I  OL  Ob  Y  BRANCH  P[  *  C  L  N  I  A  bf  FREwUiNLY  OF  uCCUK'HNU  OF  CflllM*  VERSUS  VISIBILITY 

USAFfLTAC  FkOk  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIM  m  t  A  T  H  F  k  SFKV1CC/HAC 


ST  AT  ION 

NUMBER : 

^ ;  nus 
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KAMI  ; 

YONbSAN  RL  S V R 

IH-201)  PK 

PERIOD 
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wE 
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48.6 

54.6 
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59.6 

70. 1 

73.6 

62.3 

89.2 

90.3 

92.8 

96.6 

97.0 

90 . 1 

98.8 

98.9 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS; 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

PART  3 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


This  s unwary  Is  a  bivariate  percentage  frequency  distribution  by  classes  of  ceiling  from  zero  to  equal  to 
or  greater  than  20,000  feet  and  as  a  separate  class  "no  ceiling, "  versus  visibility  in  16  classes  from 
zero  to  equal  to  or  greater  than  10  miles.  Data  are  derived  from  hourly  observations,  and  the  tables 
are  presented  by  month  and  available  3-hour  groups. 

S 

Due  to  the  cumulative  nature  of  this  presentation,  it  is  possible  to  determine  the  percentage  frequency 
of  occurrence  for  any  given  limit  of  ceiling  or  visibility  separately,  or  in  combination  of  ceiling  and 
visibility.  The  totals  progress  to  the  right  and  downward.  Ceiling  may  be  determined'  independently  by 
referring  to  totals  in  the  extreme  right  hand  column.  Also,  visibility  may  be  determined  Independently 
by  reference  to  the  horizontal  row  of  totals  at  the  bottom  of  the  page.  The  percentage  frequency  for 
which  the  station  was  meeting  or  exceeding  any  given  set  of  minima  may  be  determined  from  the  figure  at 
the  intersection  of  the  appropriate  ceiling  column  and  visibility  row. 

Beginning  in  January  1968,  MeTAR  stations  report  visibilities  to  6  miles  and  then  greater  than  6  miles. 
Thus,  for  METAR  stations,  the  category  equal  to  or  greater  than  10  miles  is  not  printed  in  the  tables, 

For  most  Airways  stations,  visibilities  of  greater  than  7  miles  were  not  reported  for  part  of  the  period 
of  record.  Therefore,  the  10  mi  visibility  category  should  be  used  with  great  caution. 

For  overseas  civilian  stations  reporting  "CAVOK",  all  ceilings  greater  than  5,000  feet  are  suppressed 
into  the  5,000  foot  celling  class. 
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SURFACE  WINDS 

- :  '  T  -  i  F  v  I  l  -.  /  *<  >.  C  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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SURFACE  WINDS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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USAFETAC  f°RM  0*8*5  iOL-A!  previous  ioitions  of  this  form  are  obsolete 
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GLOBAL  climatology  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  ME  A  T  HF  R  SFRVlCE/MAC 


HIKCl’JTAbf  F  M  G 1 1 1  NCY  OF  GCCURPLnLE  OF  CFIllNG  vFRSliS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMRlR:  **71105  STATION  NAME  :  YONGSAN  R  L  S  V  R  (H-201)  Rk  PERIOD  OF  RECORD:  75-8** 

MONTH:  MAR  HOuRSILSTl:  1500-1700 


CEILING  VISIBILITY  In  STATUTE  MILLS 

IN  |  GE  6E  GL  Gf  GE  GE  GL  Gf  GL  GE  GL  GL  GE  GE  GE  GE 
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67.4 

67.4 

67.4 

67.4 
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67 . 6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GE 

mnuol 

61  .6 

64 . 2 

65 . 7 

66.9 

68 . 1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

66.2 

GE 

1200(11 

62.6 

65.1 

66.6 

68.0 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69 . 3 

69.3 

69.3 

69.3 

GE 

-OOOOl 

65.3 

68.0 

69.4 

70.8 

72.  U 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GE 

9000  1 

66.1 

68.9 

7U.4 

72.3 

73.5 

73.5 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GE 

eoool 

69.4 

72.4 

73.9 

75.9 

77.1 

77.1 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE 

louol 

70.1 

73.2 

74.6 

76.9 

78.1 

78.1 

76.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

M.5 

78.5 

GF 

9000  1 

7U.1 

73.4 

75.1 

77.3 

78.5 

78.5 

78.9 

70.9 

70.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

76.9 

GE 

soaol 

70.3 

73.5 

75.2 

77.4 

78.6 

78.6 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.Q 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

9500  1 

70.3 

73.5 

75.2 

77.4 

78.6 

78.6 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

9C00  1 

71.5 

74  .  7 

76.4 

78.6 

79.8 

80.1 

80.5 

80.  o 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

60.6 

80.6 

80.6 

GE 

3500  1 

72.8 

76.0 

76.1 

60.5 

61.6 

82.2 

82.6 

82.8 

82.8 

02.8 

82.8 

82.8 

02.8 

62.8 

82.8 

GF 

30001 

78.5 

82.2 

84.6 

87.5 

86.8 

89.5 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

2500  1 

79.9 

84.0 

8b  .  7 

89.5 

91.3 

92.1 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GF 

2CJ0  1 

*0.5 

84 . 7 

87.5 

90.3 

92.1 

92.9 

93.4 

93.7 

93.7 

9  3.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

leool 

80.8 

85.2 

86  .U 

90.8 

92.6 

93.5 

94 . 1 

94 . 3 

94 . 3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94  .5 

GE 

I5unt 

80.9 

85.3 

88.2 

91 . 1 

92.9 

93.9 

94.6 

94 . 9 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

1200  1 

80 . 9 

85.3 

88.3 

91 . 3 

93.0 

94.6 

95.3 

95.6 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

inonl 

80.9 

85.5 

88.4 

91.5 

93.3 

95.0 

95.8 

96.1 

96.8 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

900  1 

80.9 

85.5 

88.4 

92.2 

93.9 

95.7 

96.5 

96.0 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GF. 

(100  1 

8  C  •  9 

65.5 

86.4 

92.2 

93.9 

95.7 

96.5 

96.0 

97.4 

97.8 

97.8 

96.0 

96.0 

98.0 

96.0 

GE 

Tool 

80.9 

85.5 

86.4 

92.3 

94 . 1 

96.1 

96.9 

97.2 

98.1 

98 . 7 

98.7 

98.8 

98.8 

98  o  8 

98.8 

GE 

6U0  1 

80.9 

65.5 

88.4 

92.5 

94.3 

96.4 

97.7 

98.0 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500  1 

40.9 

85.5 

88 .4 

92.5 

94.3 

9b  .4 

97 . 7 

98.0 

98.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

lUO-O 

100.0 

GE 

900  1 

80.9 

85.5 

86.4 

92.5 

94.3 

96.4 

97. 7 

98.0 

98.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300  1 

80.9 

85.5 

88.4 

92.5 

94.3 

96.-* 

97.7 

98.0 

90.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

?uo  1 

80.9 

85.5 

88 . 4 

92.5 

94 . 3 

96.4 

97.7 

98.0 

98.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.Q 

Gf 

100  1 

80.9 

85.5 

86.4 

92.5 

94 . 3 

9b.** 

97.7 

98.0 

90 . 9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gf 

01 

80.9 

85.5 

86.4 

92.5 

94.3 

96.4 

97.7 

98.0 

98.9 

99.9 

99.9 

loa.a 

'  100.0 

100.0 

100. o 

TOTAL  NUMB  LR  OF  OB  SE  R  V  A  T  I  Of*  S 


743 
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GLOtJAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  Pt  J<  Ct  N  T  AGt  FwfGUtNCY  Of  GCCUkREnU.  GF  CFIUNG  VFRSUS  VISIBILITY 

USAFCTAC  FKOM  HOURLY  0  b  SL  R  V  A  T  I  0  N  5 

AN  wFATHFR  SFPwICE/MAC 


STATION  NUML'tR: 

4  7110  5 

STATION  NAME  : 

Y  y  N  G  5 

,AN  R  L  S  V  R  (  H  -  L*  0  1  )  PH 

PERIOD 
MONTH : 

OF  RICJPO:  75-84 
;  APR  HOURS  t  LSI > :  ObQO-OttOQ 

CEILING 

IN  1 

FEET  1 

Gt 

10 

GE 

6 

GL 

Gt 

M 

GL 

3 

GF. 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  PILES 

Gt  Gf  GE  GE  Gt 

?  11/2  11/4  l  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CLIL  1 

29.  V 

35.2 

39.5 

4  5.6 

4  5.9 

50.  3 

52.1 

52.5 

53.3 

54.1 

54.1 

54.1 

54 . 1 

64.1 

54.1 

GE 

iunoot 

33.3 

38  .  b 

44.1 

49.3 

51.7 

56.  3 

58.2 

58.9 

60.4 

6  1.4 

61.4 

61  .4 

61.6 

61.6 

6  1  .6 

GE 

laiiQUi 

33.6 

39.3 

44.6 

50. S 

5  3.2 

57.8 

59.9 

60.5 

62.0 

63.0 

63.  G 

63.0 

63.3 

63.3 

63.3 

GE 

lbOOOl 

33.7 

39.5 

44  .8 

50. 7 

S3.S 

58. 1 

60.1 

60.  e 

62.3 

6  3.3 

63.3 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

GE 

1*1  (IDO  | 

3m.  3 

MO.  1 

45.4 

51.4 

54 . 1 

53.8 

60.8 

61.5 

63.0 

63.9 

63.9 

63.9 

64.2 

64.2 

64.2 

GE 

12000 1 

36.1 

M  1 .9 

47.2 

53.2 

55 .9 

6  0.5 

62.6 

63.3 

64  .  o 

65.7 

65.7 

65.7 

6b. 0 

66.0 

6b  .G 

GE 

1000CI 

38. M 

MM  .5 

4  9.8 

56.5 

59.2 

64  .4 

66.5 

67.2 

68 . 7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

b  9 . 9 

69.9 

GE 

90un  | 

39.5 

45. C 

51.0 

58.  J 

60.8 

66.0 

68.2 

68.8 

70.3 

71.3 

71 . 3 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

GE 

aouol 

M  1  .  1 

47. i 

52.9 

60.1 

63. G 

68 .2 

70.3 

71.0 

72.5 

73.5 

73.5 

M.5 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

7000  | 

Ml  .5 

M  7.8 

53.5 

61.0 

63.8 

69.0 

71.2 

71.8 

73.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.6 

74.6 

7  M  •  6 

GE 

bOOO  | 

Ml. 5 

4  7.8 

53.5 

61.0 

63.8 

6^.0 

71.2 

71.8 

73.3 

74.  3 

74.3 

74  .  3 

74.6 

74.6 

7M  .6 

GE 

5000  | 

Ml  .6 

47.9 

53.6 

61.1 

64 . 1 

69.3 

71.4 

72.1 

73.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.0 

74.8 

74.8 

UE 

1S00I 

Ml  .9 

48.2 

53.9 

bl  .5 

64  .S 

b9.7 

71.8 

72.5 

74,0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

bouol 

M2. 3 

48 .6 

54 . 3 

62.2 

65.4 

70.6 

72.8 

7  3.5 

75.0 

75.9 

75.9 

75.9 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

35001 

M3.  1 

M  9  .  M 

55.1 

6  3.0 

66.3 

71.7 

73.9 

74.6 

76.1 

77.0 

77.0 

77.0 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

3000  1 

M6. 7 

53.1 

60.0 

69.4 

73.1 

78.8 

81.0 

61  .8 

83.3 

84.2 

84.2 

84  .2 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

25U0I 

M  8  •  3 

55.1 

62.7 

7  2.2 

7b  .2 

82.2 

84.8 

85.6 

07.2 

08.2 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

08.4 

GE 

20U0  1 

M  9 . 3 

56.2 

63.9 

74.0 

78.0 

84  .*« 

86.9 

88.0 

89.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91  .2 

GE 

1800 1 

M9 . 4 

56.6 

64.4 

74.4 

78.4 

84  .9 

87.5 

68.6 

90. 1 

91 .4 

9  1.4 

91  .4 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

15001 

49. 8 

57.1 

65.0 

75.5 

79.5 

86 . 3 

89.0 

90.1 

91.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

1?U0| 

49.9 

57.3 

65.2 

75.8 

79.9 

86.7 

89.7 

90.7 

92.5 

93.6 

9  3.6 

93.6 

93.9 

93.9 

9  3.9 

GE 

inool 

50.1 

57.8 

65.7 

76.5 

80.8 

87.6 

90.9 

92.1 

94.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

900  1 

50.1 

57.3 

65.7 

76.6 

81.0 

8  7.9 

91.2 

92.4 

94 . 3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

8uo  1 

50.1 

57.6 

65.7 

76.6 

a  i  .o 

88.0 

9  1.4 

92.7 

94  .  7 

96.1 

96.1 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

700  1 

50.1 

58.0 

65.9 

76.7 

81.1 

88.2 

91  .6 

92.8 

95.1 

96.9 

96.9 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

GF 

600  j 

50.1 

5«.  0 

65.9 

76.9 

81.2 

88 . 3 

91.7 

92.9 

95.4 

97.4 

97.4 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

500  1 

50. 1 

58. C 

65.9 

76.9 

81.2 

88.3 

92 .0 

93.2 

95.9 

98.2 

90.2 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

900  1 

50.1 

58.0 

bb.y 

76.9 

81.2 

38 . 3 

92.0 

9  3-2 

96.1 

98.5 

98.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

GF 

300  1 

50.1 

58.0 

65.9 

76.9 

81.2 

88 . 3 

92.0 

93.2 

96.1 

98.6 

90.6 

98.9 

99.2 

99.3 

99 . 3 

GE 

200  1 

50.1 

58  .  G 

65.9 

76.9 

81.2 

88 . 3 

92.0 

93.2 

96.1 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99 . 3 

99 . 7 

GE 

1001 

50.1 

58.0 

65.9 

76. 9 

8  1.2 

88 . 3 

92.0 

93.2 

96.1 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99.5 

100.0 

GE 

Q  1 

50.1 

5  8.0 

65.9 

76.9 

81.2 

88.3 

92.0 

93.2 

96. 1 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99.5 

10U.0 

TOTAL  MJMBlR  Of  OP  5E  M  V  A  T  I  ON  6  : 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  -FATHER  SfRVlCE/MAC 


REHCLNIAGF  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  vCkSuS  VISIBILITY 
FrtOM  HOURLY  Od  S  l  &  V  A  T  I  ON  i> 


STATION  NUMBER:  <«  7 1  1  US  STATION  NAME:  YONGSAN  RLSVR  (H-201)  R  K 


PERIOD  OF  RECORD:  75-84 
MONTH:  APR  HOURS ( L  S  T ) :  0900-1100 


CE IL INb 

In  |  at  at 

FEU  1  10  b 

Gt 

GE 

4 

GE 

5 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CLIL  1 

3  3.9 

38.9 

42  .9 

46.9 

49.3 

51.6 

53.  7 

54.1 

54 . 9 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

GE 

20000 i 

37.1 

4  2.9 

4  7.7 

52.7 

55.4 

58.3 

61.2 

61.6 

62.8 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GE 

180UO | 

37.8 

4  3.7 

48.0 

54.0 

57.0 

60 . 1 

63. 1 

6  3.6 

64.8 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

1  bPU  0  1 

37.8 

4  3.7 

48.0 

54  .0 

57.0 

60.1 

63.  1 

63.6 

64.8 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

ltnuol 

38.0 

4  3.8 

48.8 

54.? 

57.2 

60.3 

63.3 

63.8 

65.  U 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GE 

1  200Q l 

33.9 

44.9 

49  .  b 

55.3 

58.5 

6  1  .6 

64 . 6 

65.1 

66.3 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

loauo | 

39.8 

46.3 

51.5 

57.1 

60.3 

63.7 

66.8 

67.4 

68.5 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GE 

9000  1 

4D.6 

47.1 

52.3 

57.9 

61.1 

64.5 

67.6 

68 . 1 

69.3 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GE 

80001 

42.0 

48.5 

53.7 

59.4 

62.7 

66 . 1 

69.3 

69.8 

71.3 

71.0 

71.8 

71.8 

71.6 

71.8 

71.8 

GE 

70001 

42.4 

48.9 

54.1 

59.8 

63.1 

b  6  .4 

70.0 

70.6 

72.2 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72 . 7 

GE 

6000  1 

42.4 

48.9 

54.1 

59.9 

63.2 

66.7 

70.2 

70.9 

72.4 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GE 

soon  l 

42.4 

48.9 

54.1 

59.9 

63.  i 

66 . 7 

70.2 

70.9 

72.4 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73,0 

GE 

M  500  | 

42.4 

48.9 

54.1 

59.9 

63.2 

66.7 

70.2 

70.9 

72.4 

73.0 

73.0 

71.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GE 

40001 

43.2 

49. 7 

54.9 

60.9 

64.4 

68.0 

71.5 

72.2 

73.7 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GE 

JS001 

4b. 8 

52.4 

57.9 

64 . 1 

67.6 

71.3 

74.8 

75.4 

77.1 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GE 

iOOOl 

49.4 

57.1 

64.1 

71.4 

75.0 

79.3 

82.8 

63.5 

85.2 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

05.7 

85.7 

GE 

25U0  1 

51 .6 

59.7 

67.0 

74.4 

78.0 

82.6 

8b. 2 

86.9 

88.6 

09.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

20un  l 

52.8 

6  1.1 

68.5 

76.  J 

80.2 

85.0 

89 . 1 

69.7 

91.5 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

1  80  P  1 

53.1 

61.4 

68.0 

76.9 

8C.8 

85.6 

89.6 

90.2 

92.1 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

isaal 

53.3 

61 .6 

69.1 

77.4 

81.3 

66.3 

90.4 

91  .0 

92.8 

93.5 

93.6 

93.6 

9  J.b 

93. b 

93. b 

GE 

12001 

53.7 

62.0 

69.4 

77.9 

82.1 

87.6 

91.7 

92.3 

94.1 

94 . 8 

94 . 9 

94.9 

94.9 

94.9 

94  .9 

GE 

1000  1 

53.7 

62.2 

69.6 

70.2 

82.7 

80 . 3 

92.7 

93.4 

95.3 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

9b. 1 

GE 

900  1 

53.7 

62.2 

69.6 

70.2 

82.7 

88  .  3 

92.7 

9  3,4 

95.4 

96*  4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

euol 

53.7 

62.2 

69.6 

78.3 

82.8 

88.7 

93.9 

94.7 

96.7 

98.0 

90.2 

98.2 

98.2 

98.2 

96.2 

GE 

700  1 

53.7 

62.2 

69.0 

78 . 4 

83.0 

88.9 

94.4 

95.2 

97.5 

99.0 

99.  1 

99.1 

99.1 

99, 1 

99 . 1 

GE 

6U0  I 

53.7 

62.2 

69.6 

78.4 

83.0 

88.9 

94 . 7 

95.4 

96.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

5  00  | 

53.7 

62.2 

69.6 

78.4 

83. 0 

88.9 

94.7 

95.6 

98.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400| 

53.7 

6  2  •  2 

69.6 

78.4 

83.0 

88.9 

94. 7 

95.6 

90.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

300  1 

53 . 7 

62.2 

69.6 

78.4 

83.0 

88.9 

94 . 7 

95.6 

98.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100. Q 

GE 

200  | 

53.7 

62.2 

69.6 

78.4 

83.0 

88.9 

94 . 7 

95.6 

98.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

I  00  i 

53.7 

62.2 

69.6 

78.4 

83.0 

88  .9 

94 . 7 

95.6 

96.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100. 0 

GE 

0  1 

53.7 

62.2 

69.6 

78.4 

83.0 

88.9 

94.7 

95.6 

98.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99. V 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7o9 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAL  FRE^ULNLY  OF  OCCURPENLE  OF  (.FILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFtTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  to  f  A  T  H  f  R  SC  R  V  I  C  E  M  A  C 

STATION  NUMBER :  471105  STATION  NAME:  YONGSAN  RLSVR  (H-201)  RK  RER10D  OF  RECORD:  75-6** 

MONTH:  APR  HOURSILSTI:  1200-1400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  I  GL  bC  GL  GE  GE  bC  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 


FEE  T  | 

10  b 

6 

4 

J 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/0 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

4b.  5 

48.8 

52.  J 

54.1 

54 . 4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54 .6 

54.6 

54.6 

54.6 

GE 

2U0U0  j 

54.7 

57.7 

61 .6 

b4 .4 

64.9 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

b5. 3 

65.3 

GE 

iacoc 1 

57.0 

6  0  •  U 

64  .  i 

66.9 

6  7.5 

67.9 

67.9 

b  7 . 9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GE 

160QU 1 

57. G 

60.0 

64 . 1 

66.9 

67.5 

67.9 

6  7.9. 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

6  7.9 

GE 

1  <4000  1 

57.8 

60.6 

66.0 

67.9 

6b  .  4 

68.8 

68.8 

68.0 

68.8 

68.8 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

66.8 

GE 

1 2000  t 

59.2 

62.3 

66.5 

69.4 

69.9 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GE 

100001 

60.8 

63.9 

60.3 

71  .2 

71  .  7 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GE 

90001 

61.2 

64.5 

69.0 

72.0 

72.5 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

8000  | 

63.4 

66.9 

71.7 

74.8 

75.4 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.0 

75.8 

75.8 

75.0 

75.8 

75.8 

GE 

7000| 

63.8 

67.  3 

72.1 

75.2 

75.9 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

6000  1 

63.8 

67.3 

72.1 

75.2 

75.9 

76.5 

76. b 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76*6 

76. b 

GE 

50001 

64.6 

68.2 

72.9 

76.1 

76.7 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

45001 

64 . 5 

6  8.2 

72.9 

76.1 

76.7 

77.3 

77.  <4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

4000  | 

65.2 

68.8 

73. b 

76.7 

77.4 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.  1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

350O| 

66.5 

70.2 

75.0 

78.2 

70.9 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

30uo  1 

72.4 

76.6 

81.6 

05.4 

06.1 

86.8 

87.3 

67.3 

87.3 

87.6 

87.6 

67.6 

87.6 

87.6 

8  7.6 

GE 

25U0I 

73.9 

78.1 

8  3.0 

87.6 

08.3 

89  .  3 

89.8 

89.8 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

9  0.2 

GE 

2000  | 

75.6 

80.0 

06.1 

90.1 

90.7 

92.0 

92.7 

92.7 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

lpon  | 

75.8 

80.1 

8b. 3 

90.2 

90.9 

92.1 

93.1 

93.1 

93.6 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

15001 

75.0 

80. 3 

8b. 5 

90.7 

91.7 

93.2 

94 .4 

94 .4 

95.0 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

12001 

75.9 

80.4 

8b  .9 

91.2 

92.5 

94.6 

95.9 

96.1 

96.7 

97.0 

97.  1 

97.1 

9  7.1 

97.1 

97.1 

GE 

10001 

75.9 

00.5 

8  7.1 

91.3 

92.7 

94.7 

96.3 

96.7 

97.4 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

9  U  0  1 

75.9 

80.5 

87.1 

91 . 3 

92.7 

94 . 7 

96.3 

96.7 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98 .0 

GE 

euo  | 

75.9 

80.7 

87.2 

91.4 

92.6 

95.0 

96.9 

97.4 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

700  | 

75.9 

80.7 

87.2 

91  .4 

92.9 

95.1 

97.0 

97.6 

96.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

6001 

75.9 

80.7 

87.2 

91.4 

93.1 

95.2 

97.1 

97.8 

98.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

5001 

75.9 

80. 7 

8  7.2 

9  1.4 

93.1 

95.2 

97.3 

98. 1 

99.2 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

40ol 

75.9 

80.7 

07.2 

91.4 

93.1 

95  .2 

97.3 

90.1 

99.2 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

luo.o 

100.0 

GE 

300| 

75.9 

8  0  •  1 

87.2 

91.4 

93. 1 

95 .2 

97.3 

98.1 

99.2 

99.6 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200  | 

75.9 

80. 7 

8  7.2 

91.4 

93.1 

95.2 

97.3 

98 . 1 

99 . 2 

99.6 

i  n  o .  o 

100.0 

ioo.  a 

1UQ.Q 

laa.a 

GE 

100| 

7S.9 

80.7 

87.2 

91.4 

93.1 

95.2 

97.3 

98.1 

99 . 2 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

luo.o 

100.0 

GE 

n  1 

75.9 

00 . 7 

87.2 

91.4 

93.1 

95.2 

97.3 

98. 1 

•o 

•o 

99.6 

100.0 

100.0 

ino.o 

i  on. a 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


735 
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OLOHAL  CLIMATOLOGY  PRANCH 
USAFETAC 

AIR  mEATHER  SERVICE/MAC 


PE  W  C  E  N  I  AGE  ERFLUtNCY  CF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  *471105  STAI10N  NAME:  YONGSAN  RLSVR  1H-201)  Rh 


PERIOD  OF  RECORD:  75-84 
MONTH:  APR  HOURSILSII:  1500-1700 


CEIL  I  NO 

IN  |  GE 

FEET  |  10 

GE 

b 

GL 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 

GL  GE  GE 

1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO 

ceil  I 

52.3 

53.4 

54.7 

56.0 

56.8 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57. 6 

57.6 

GE 

2U0U0 | 

60. 1 

61.6 

63.1 

64.5 

65.5 

66.4 

66 . 5 

6  6.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

‘  6.5 

66.5 

6b  .5 

GE 

18DG0I 

61.5 

63.1 

64.7 

66.1 

67.1 

68 .0 

6o  .  1 

68 . 1 

66. 1 

68.1 

68.1 

68 . 1 

.  1 

68 . 1 

68.1 

OE 

looonl 

61.6 

63.2 

64  .  tt 

66.2 

67.2 

68 . 1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

6.  .2 

68.2 

68.2 

GE 

lHOoni 

61.6 

63.4 

64.9 

66.4 

6  7.4 

68.2 

68.4 

68.4 

66.4 

60.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

GE 

120UOI 

63.6 

65.2 

66. U 

60.2 

69.3 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.  3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GE 

1U0Q0 | 

68.5 

70.1 

71.7 

73.1 

74.1 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

90DCI 

69.4 

71.0 

72.7 

74  .  1 

75.1 

76.0 

7b. 1 

76.1 

7b.  1 

76.1 

76.1 

7b.  1 

76.1 

76.1 

76.1 

*■ 

GE 

anuol 

72.7 

74.6 

76.3 

77.7 

78.7 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

70U0  | 

73.6 

75.4 

77.2 

78.6 

79.6 

80.5 

80.6 

60.6 

80.6 

80.6 

80.6 

60.6 

80. b 

80.6 

80.6 

GE 

oDOQI 

73.7 

75.6 

77.3 

78.7 

79.7 

80.6 

80 .7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.  7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GE 

souoi 

73.9 

75.7 

77.(4 

78.9 

79.9 

80.7 

8U.9 

60.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

b  0  •  9 

80.9 

v 

OF 

95001 

74.1 

76.0 

77.7 

79.2 

80.2 

81.0 

81 .2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

81.2 

61.2 

GE 

■tOUOl 

75.0 

76.9 

78.6 

80.0 

81.0 

81.9 

82.0 

62.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

3500| 

76. U 

77.9 

79.6 

81.0 

82.0 

82.9 

03.0 

83.0 

63.0 

83.0 

03.0 

83.0 

83.0 

83.0 

8  3.0 

GE 

3000) 

81.6 

63.5 

85.8 

87.4 

86.8 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

25001 

83.0 

85.1 

87.5 

89.4 

90.8 

92.2 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92 . 1 

GE 

2000  1 

84.5 

86.5 

89.2 

91 . 7 

93.1 

95  .0 

95.5 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

isaol 

84.5 

86.5 

89.4 

91.8 

93.2 

95.1 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

I  •  001 

84.6 

86.6 

89.5 

92.0 

93.7 

95.7 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

I2an  i 

84.6 

86.6 

89.5 

92  .2 

94.0 

96.4 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

10U0  | 

84.6 

86.6 

89.  7 

92.4 

94 . 1 

96.6 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

96.0 

GE 

900  1 

84 . 6 

86.8 

89. 7 

92.4 

94 . 1 

96.6 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

96.0 

GE 

800| 

84.6 

86.9 

89.8 

92.5 

94.5 

97.0 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

96.7 

GE 

700  I 

84.6 

86.9 

89.6 

92.5 

94.5 

97.0 

98 . 7 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99. 3 

99 . 3 

! 

GE 

600  | 

04.6 

86.9 

69.8 

92.5 

94.5 

97.0 

98 . 7 

99 . 0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

5on  | 

84.6 

86.9 

89.8 

92.5 

94.5 

97.0 

98.9 

99 . 1 

99.  h 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .b 

GE 

4U0  1 

84  .  b 

86.9 

89  •  8 

92.5 

94.5 

97.0 

96.9 

99 . 1 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

S* 

GE 

3001 

8<4 .8 

87.  1 

09.9 

92.7 

94.7 

97.1 

99.0 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. a 

GE 

200  | 

64 .6 

87.1 

69.9 

92.7 

94.7 

97. 1 

99.0 

99.3 

99 . 9 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

E* 

GE 

lonl 

84.6 

87.1 

89.9 

92 . 7 

94 . 7 

97 . 1 

99.0 

99 . 3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1U0.0 

100.0 

?, 

GE 

ol 

84.8 

87.1 

09.9 

92.7 

94 . 7 

97.1 

99 .0 

99 . 3 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

I 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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i 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SEfiVlCL/MAC 


STATION  NUMBER:  47111)5  STATION  NAME:  YONGSAN  RESVR  9 *  PERIOD  OF  RECORD:  75-6*4 

MONTH:  MAY  HOURS <LS  T  1 :  Q6QQ-QbOO 


CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

visibility 

GE  G-: 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEE  T  | 

10 

6 

*4 

5 

2  1/2 

?  1  1/2 

1  l/*4  1 

3/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1  /  *4 

□ 

NO 

CEIL  1 

3U.o 

36.2 

39.7 

44.3 

45.9 

47.4 

50.1 

SO. 5 

50.5 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

GE 

joouo  i 

36.0 

42.  b 

47.3 

53.4 

55.7 

56.0 

60. 7 

61.1 

61 . 1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GE 

180DQI 

16.9 

4  3.8 

48.2 

54.5 

5b. 8 

59.1 

bl  *8 

62.2 

62.2 

62.  3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GE 

160001 

36.9 

43.8 

48.2 

54.5 

56.8 

59.1 

61 .8 

62.2 

62.2 

62.3 

62,3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GE 

160001 

37.3 

44.2 

48.o 

55.0 

57.3 

59. fa 

62.3 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GE 

120001 

37.7 

44.9 

49.3 

55.1 

56.3 

b0.6 

63.3 

6  3.7 

63.7 

63. S 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GE 

lUOOOl 

39.3 

47.3 

52.2 

58.9 

61.5 

64 .4 

67.2 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

bS.O 

68.0 

GE 

9000  1 

*40.5 

48.6 

53.8 

60.7 

63.3 

bb.  3 

69.1 

69 .6 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GE 

8DCDI 

<41.9 

50.4 

56.0 

63.0 

65.9 

69.1 

72.1 

72.6 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

70001 

42.1 

50.8 

56.4 

63.4 

66.3 

69.5 

72.5 

73.0 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

60U0I 

42.1 

5Q.8 

56.4 

63.4 

66.3 

69.5 

72.5 

73.0 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

SOQOl 

42.4 

51.1 

56. b 

63.8 

6b  .  7 

69.9 

72.9 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

66001 

43.1 

SI. 8 

57. S 

64.5 

67 .3 

70. b 

73.6 

74.1 

74.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

6000| 

44.9 

53.8 

59.8 

67.1 

69.9 

73.2 

76.3 

76.8 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

3500| 

45.1 

54.2 

60.2 

67.6 

70.6 

73.8 

77.2 

77.8 

77.9 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

JOOOl 

48.2 

57.7 

64  .b 

12. i 

75.7 

79.7 

83.2 

83.9 

84 . 1 

84.4 

84 . 4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

25001 

48.5 

58.3 

65.9 

73.6 

76.8 

61.2 

84  .8 

85.5 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

66 ,0 

8b  .0 

GE 

20001 

49.6 

59.6 

67.5 

75 .2 

76.5 

82.  S 

06.7 

87.4 

87.9 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88 . 3 

86.3 

GE 

18001 

49.6 

59.9 

68.0 

75.  7 

79.0 

83.3 

87.3 

07.9 

88.5 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

15001 

49.9 

60.3 

6b  .  7 

76.8 

80.2 

84.6 

88.6 

89.4 

90.2 

90.5 

90.  7 

90.7 

90.7 

90. 7 

90.7 

GE 

12001 

50.1 

60.7 

69.2 

77.4 

81.0 

85.6 

89.8 

90.7 

91.6 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

10Q01 

50.1 

60.  / 

69.4 

77.5 

81.2 

85.9 

90#  5 

91 . 3 

92.3 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

9U  0  1 

50.1 

60.  7 

69.4 

77.5 

81.2 

65.9 

90.8 

92.0 

93.0 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

9  3.4 

93.4 

GE 

8001 

50. 1 

60. 7 

69.4 

77.5 

81.3 

86.2 

91.1 

92 . 3 

93.8 

94.3 

94.4 

94.4 

94 .4 

94.4 

94.4 

Gf 

7001 

50.1 

60. 7 

69 . 4 

77.6 

81.8 

86.7 

91 .6 

93.0 

94.6 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

6U  0  1 

50.1 

60. 7 

69.5 

77.8 

82.0 

86.9 

91.9 

93.4 

95.1 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

GE 

5D0I 

50.1 

60. 7 

69.5 

77.8 

82.0 

87.3 

92.4 

93.9 

96.1 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

GE 

6001 

50.1 

60. 7 

69.5 

78.0 

82.2 

87.5 

92.8 

94.3 

96.7 

98.2 

96.5 

98.6 

98.6 

99.1 

99.1 

GE 

3001 

50.1 

60.  7 

69.5 

78.0 

82.2 

87.5 

93.0 

94.4 

96.9 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

99. 3 

99.7 

GE 

200  1 

50.1 

60.7 

69.5 

78.0 

82.2 

87.5 

93.0 

94.4 

96.9 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99.6 

100.0 

GE 

tool 

50.  1 

6  Q  .  7 

69. S 

78.0 

82  .2 

67.5 

93.0 

94.4 

96.9 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99.6 

100. Q 

GE 

ol 

50.1 

60.  7 

69.5 

78.0 

82.2 

87.5 

93.0 

94.4 

96.9 

98.4 

90.8 

98.9 

99.1 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  738 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PE  RC  L  N  T  ALf  FRELUlNCY  IF  uCCURPtNCL  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FHOM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  ^FATHER  SERVlCE/KAC 


STATION  NUMHt.fi:  4  71  I  OS  STATION  NAME:  YONGSAN  RLSVR  (H-201J  R  K  PERIOD  OF  RECORD:  75-84 

MONTH:  MAY  HOUftSILSTJi  09D0-I100 


CEILING 

IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

bf 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 

6E  GE 

11/4  1 

GE 

1/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

32.5 

36.8 

41.6 

46.6 

48.8 

51.4 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

bE 

2OOU0 1 

38.9 

44  .  V 

50.6 

56.4 

5  9.4 

62.8 

64.8 

64 . 6 

64  .  b 

64.8 

64.8 

64 .8 

64.8 

64  .e 

64 .8 

GE 

180001 

39.8 

45.6 

5  1.7 

57. 3 

60.3 

6  3.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

6S.9 

b5  •  9 

65.9 

GE 

16000 | 

39.8 

4  S  •  8 

51 . 7 

57.3 

6  G  .  3 

63.8 

6S.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GF 

1  8  CO  □  1 

40.5 

4  6.5 

52.3 

58.0 

61.0 

64.5 

66.6 

66 . 6 

66 . 6 

66.6 

66.6 

66.6 

6b. 6 

t>6 . 6 

66 .6 

GE 

1^0001 

40.9 

97. c 

53. u 

58.6 

61.6 

65.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GE 

luouol 

43.1 

49.5 

55.7 

61.9 

65.1 

68 . 8 

71.1 

71.1 

71  .  3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71  .  3 

71.3 

GE 

90001 

43.7 

50.3 

56.5 

63.2 

66 . 6 

70.2 

72.7 

12.1 

72. 8 

72.0 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GE 

8000  | 

44.6 

51.3 

57.7 

65.1 

69.2 

73.0 

75.7 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

1000  1 

45.2 

52.0 

Stt.7 

66.2 

70.2 

74.0 

76 . 8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GE 

8000  1 

45.3 

52.1 

56.9 

66.3 

7C.5 

74.3 

77.0 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

50001 

45.7 

52.6 

59.4 

66 . 8 

71.0 

74.8 

77.7 

77.8 

77.9 

77.9 

7  7.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

oE 

**500  | 

46.1 

53.1 

59.  V 

67.4 

71.5 

75.3 

7B.2 

78.3 

78.5 

76.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GE 

nnoni 

46.3 

55.6 

62.7 

70.1 

74.4 

78  .  3 

81 .2 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81  .5 

81.5 

81.5 

81.5 

GE 

3800  1 

50.3 

57.7 

64.6 

72.2 

76.5 

80.4 

83.3 

83.4 

83.6 

81.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

8  3.6- 

GE 

30001 

52.2 

60.2 

67.5 

75,6 

80.2 

84 . 3 

67.3 

67.5 

87.6 

87.6 

87.  b 

87.6 

87.6 

87.6 

8  7.6 

Gt 

<15001 

52.9 

60.6 

66.4 

76.6 

81.3 

85.6 

68.9 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

UE 

<■000  1 

54.0 

62.0 

69.6 

78.2 

82.9 

87.3 

90.7 

91.3 

91 .4 

91  .4 

91.4 

91  .4 

91.4 

91.4 

9  1  .4 

GE 

1800  1 

54.0 

62. G 

69.6 

78.2 

82.9 

87.3 

90.7 

91.3 

91.4 

91.4 

9  1.4 

91  .4 

91.4 

91 .4 

9  1  .4 

GE 

I5U0I 

54.2 

62. 3 

70.5 

79.4 

84.2 

88.8 

92.6 

93. 1 

93.3 

91.1 

93,  3 

93.3 

93.3 

91.3 

93.3 

GE 

i:coi 

54.3 

62.4 

70.8 

79.8 

84.6 

89.J 

93.2 

93.7 

94 . 1 

94 . 1 

94,1 

94 . 1 

94.1 

94 . 1 

94  •  1 

GE 

loon  1 

54.3 

6  2.4 

71 .0 

80.4 

85.4 

90  .  3 

94.6 

95.2 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

9b  .1 

GE 

900  | 

54.3 

62.4 

71  .0 

80.4 

85.4 

90.6 

94 .9 

95.6 

96.3 

96.1 

96.  3 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

GE 

Pool 

54.3 

62.4 

71.0 

80.5 

85.6 

91.0 

95.3 

96.0 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

9  7.0 

GF 

700| 

54.  J 

6  2.4 

71 .0 

80.5 

85.6 

91.3 

95.  7 

96.5 

97.5 

97.5 

97.  S 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

GE 

800  1 

54 . 3 

62.4 

71  .0 

80.5 

85.6 

91.3 

96 . 1 

96.9 

98.0 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98 . 7 

GE 

son  | 

54 . 3 

62.4 

71  .U 

80.5 

85.6 

9  1.5 

96.5 

97.4 

98.8 

99.  S 

99.5 

99.6 

99.6 

99 . 7 

99.7 

GE 

900  1 

54 , 3 

b2-4 

71.0 

80.5 

85.6 

9  1.6 

96.6 

97.5 

99.0 

99.6 

99.6 

99 . 7 

99.7 

99.9 

99  .9 

GE 

TGOf 

54,3 

62.4 

71  .0 

80.5 

85.6 

9  1  .6 

96.6 

97.7 

99  .  I 

99. 7 

99.  7 

99.9 

99.9 

1U0.0 

100.0 

GE 

?onl 

54.3 

62.4 

71  .b 

80.5 

85.6 

91  .6 

96.6 

97.7 

99. 1 

99. 7 

99.  7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

IDO  1 

54.3 

62.4 

71  .0 

80.5 

85.6 

91.6 

96  .6 

97.7 

99.  l 

99.7 

99. 7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

ol 

54 . 3 

62.4 

71.0 

80.5 

85.6 

91 .6 

96.6 

97.7 

99. 1 

99 . 7 

99, 7 

99.9 

99.9 

1  00.0 

100.0 

n,t 


TOTAL  number  of  OBSERVATIONS: 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  Rf  kC  E  N  I  AGE  FREQUENCY  OE  OCCURRENCE  OF  CElLlNu  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE /MAC 

STATION  NUMBER:  471105  S I A  I  1  ON  NAME:  YUNGSAN  R  L  S  V  R  IM-201I  Rk  PERIOD  OF  RECORO:  75-8*4 

MONTH:  MAY  HOURSiLSIl:  1200-1*400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILLS 


IN  1  GL 

FEET  |  10 

GE 

6 

GE 

Gf 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GF 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GL 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1  /  2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

44  *  5 

46.6 

49 .9 

52.8 

53.1 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

53 .6 

GE 

20000 | 

55.4 

58.1 

62.5 

66 . 1 

66.3 

67.3 

67.4 

6  7.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

G  E 

laoonl 

56.1 

58 .8 

6  5.2 

66  .  B 

6  /  .0 

68.0 

66 . 1 

68.1 

68. 1 

68. 1 

68.1 

68 . 1 

68 . 1 

68 . 1 

68.1 

GE 

uruni 

56.4 

59.  1 

63.5 

6  7.0 

67.3 

68 . 3 

68.4 

66.4 

68 . 4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

GE 

14000  1 

57.9 

60.6 

65.1 

68.8 

69 . 1 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

7D.2 

Gf 

1  2000 | 

58. 7 

61.4 

b  5  •  V 

69.6 

69.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

IU000 | 

61 . 1 

64.7 

69.4 

7  3.1 

73.6 

74.6 

7h.  7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.  7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GE 

9000  | 

61 . 3 

65.0 

69  .  t> 

73.3 

73.9 

74.8 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

enoo  1 

b  3  •  2 

67.  5 

72.2 

76.1 

76.9 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

Gf 

7000  1 

64.0 

68.3 

73.3 

77.2 

78.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

bounl 

64.2 

68.4 

73.5 

77.3 

78.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

snuol 

64.4 

68.7 

7  3.7 

77.7 

78.5 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

*45un| 

65.3 

69.5 

74.6 

78.5 

79.3 

80.6 

80. 7 

80.7 

80.7 

00.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GE 

4000  | 

67.0 

71.7 

76  .  7 

60.8 

81.7 

8  3.0 

83.2 

63.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

8  3.2 

03.2 

83.2 

GE 

35001 

bV.  1 

7  3.7 

79.1 

8  3.3 

84.1 

65.5 

85.6 

85.6 

85.  b 

85.6 

05.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

30UU| 

71.8 

77.0 

82.9 

68.  J 

88  .8 

90.7 

91  .0 

91.0 

91 . 1 

91 . 1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

bE 

25  JO  1 

72.5 

77. b 

84 . 1 

89.2 

9G.0 

9  1.9 

92.  S 

92.5 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

2000  | 

74 .0 

79.6 

8b  .0 

91.2 

92.1 

94 . 3 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

iflon  | 

74.3 

79.9 

8b.  5 

91.5 

92.3 

94.5 

95.2 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95 .6 

GE 

1  -  00  1 

74.3 

80.0 

8b  .  5 

92.1 

93.0 

95.5 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96  .b 

96.6 

96.6 

9b  .6 

GE 

1  2u0  1 

74.6 

80. 3 

86  .V 

92.7 

93.7 

96.2 

96.9 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

gE 

1000  I 

74.  7 

80.4 

87.1 

9  3.3 

94.4 

97.1 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

Runl 

74 . 7 

80 . 4 

8  7.1 

93.3 

94.4 

97.1 

98.2 

98.2 

96.6 

98.6 

96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

0  00  | 

74  .  7 

80.6 

8  7.3 

93.6 

94 . 7 

9  7.5 

96.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99. 3 

*9.3 

99.3 

99.3 

99.3 

j[ 

7un| 

74 . 7 

80.6 

8  7.3 

93.7 

94.8 

97.7 

96.9 

98.9 

99 . 5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99 . 5 

99.5 

GE 

6U0  1 

74.7 

80.6 

8  7.3 

93. 7 

94  .6 

9  7  .*8 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

bE 

5U0  1 

74  .  7 

80.  b 

8  7.5 

93.7 

94 .8 

97.8 

99 . 3 

99 . 3 

99.9 

100.0 

10Q.0 

100.0 

100.  u 

100.0 

100.0 

Gf 

**oo  i 

74 . 7 

80.6 

8  7.3 

9  3.7 

94 .8 

97.8 

99.3 

99 . 3 

99 . 9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

Tl>P  I 

74  .  7 

80.6 

8  7.3 

93.7 

94.8 

97.8 

99.3 

99.3 

99.9 

1U0.0 

10U.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

ur 

200  1 

74 . 7 

80.6 

8  7.3 

93.7 

94.8 

97.8 

99. 3 

99.3 

99.9 

100. 0 

100.0 

10Q.0 

inu.Q 

100.0 

100.0 

GE 

ion  | 

74 . 7 

80.6 

8  7.3 

93. 7 

94.8 

97.8 

99.3 

99.3 

99.9 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

nl 

74  .  7 

80.6 

8  7.3 

93.  7 

94.6 

97.8 

99.  J 

99.  J 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  751 


u 


%/ 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAF tT AC 

AIK  LEATHER  SE  R  V  1 CE /MAC 


PERCENTAGf  F»<tuUtSCY  OK  OCCURRENCE  OF  C  E  I L  I NG  VFRSUS  VISIBILITY 
FROM  HOUPLY  OdSERVATIOnS 


STATION  NUMBER:  47UU5  STATION  NAME:  YOfiGSAN  RLSVR  (H-2011  RK 


PERIOD  OF  RECORD:  75-0*4 
MONTH:  MAY  HOURS ( L  S  T i :  15QO-17QO 


C E I  L  I  NG 

IN  |  GE  GE 

FEET  I  10  6 

GL 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1  /  4 

GE 

u 

NO 

CEIL  1 

S3. 4 

55.0 

55.7 

57.1 

57.3 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

GE 

20000 | 

64.5 

66.5 

60 . 1 

69.7 

7L.3 

71.0 

71.1 

71.1 

71 . 1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71  .  1 

71.1 

GE 

18000 1 

65.  v 

68.  G 

6V.o 

71.1 

71.7 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

lfanuo l 

65. V 

68  .U 

69 . 6 

71 . 1 

71.7 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

bE 

14000 1 

67.5 

69. 7 

71.3 

72.9 

73.4 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

bE 

I  2000 | 

69.3 

71.4 

73.0 

74.6 

75.3 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

bE 

1UOUOI 

70.9 

7  3.  3 

75.6 

17.3 

76.1 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

vounl 

71  .  1 

73.6 

75.9 

77.6 

76.4 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

bE 

0  000  1 

73.  7 

76.3 

70.6 

80.5 

81.2 

82.1 

82.3 

02.3 

82.3 

82.3 

82.  3 

02.3 

82.3 

62.3 

82.3 

OF 

70U0| 

74.9 

77.6 

79.9 

81.0 

82.5 

83.4 

83.5 

03.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

03.5 

63.5 

83. 5 

OE 

6000  1 

75.2 

77.9 

80.2 

82. 1 

82.8 

83.7 

83.8 

83.8 

03.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

8  3.8 

GE 

soool 

75.2 

77.9 

8  0.2 

82.  3 

83.0 

84.0 

84.1 

84 . 1 

84 . 1 

84 . 1 

84.1 

84 . 1 

84.1 

64 . 1 

84.1 

GE 

45001 

75.3 

79.1 

80.4 

82.4 

83.1 

84 . 1 

84.3 

84  •  3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

04.3 

64 .3 

GE 

4000  1 

77.2 

60.1 

8  2 .5 

04.6 

86.3 

06.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GE 

35GOI 

70.5 

81.7 

04 . 1 

86. 1 

86. 9 

87.9 

88.0 

6a.O 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88 . 0 

88.0 

88.0 

GE 

3C00I 

01.7 

85.4 

8b.  3 

90.0 

91.5 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92  .8 

OE 

2500| 

82.5 

86 . 6 

89.5 

92 . 9 

93.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

20001 

62.8 

87.0 

90.2 

93.9 

94.0 

96.2 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

1800  | 

83.0 

87.2 

90.3 

94 . 1 

94.9 

96.4 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

15001 

83.3 

87.4 

90.9 

94 . 9 

95.8 

97.5 

98.0 

98.0 

98. 1 

96.1 

98. 1 

98 . 1 

98.1 

98.1 

90.1 

GE 

I?00| 

83.3 

87.4 

90.9 

94 . 9 

95.6 

97.5 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

inool 

83.4 

87.6 

91.2 

95.2 

96.1 

97.8 

98.6 

98  .6 

98 . 7 

98 . 7 

98.7 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

GE 

900  | 

83.4 

87.6 

91.2 

95.2 

96.1 

97.8 

98 . 7 

90.7 

98.8 

90.8 

98.8 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

8U0  | 

83,4 

87.6 

91.2 

95.4 

96.2 

98.0 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

7  UO  | 

83.4 

8  7.6 

91 . 3 

95.5 

96.5 

98 . 3 

99. 1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99 . 3 

99. 3 

99.3 

99.3 

GE 

6001 

83.4 

87.6 

91.3 

95.5 

96.5 

98 . 3 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99 . 6 

99.6 

99.6 

99.6 

OF 

5U0  | 

83.4 

87.6 

91.3 

95.5 

96.5 

98 . 3 

99. 1 

99. 3 

99.7 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

40 D  | 

83.5 

87.7 

91.5 

5.7 

96.7 

98.4 

99 . 3 

99 . 4 

99.9 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

GE 

3U0  | 

83.5 

87.7 

91.5 

95.7 

96.7 

98 .4 

99.3 

99.4 

99.9 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200  | 

83.5 

07.7 

91.5 

95.7 

96,7 

98.4 

99 . 3 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOQ.Q 

GE 

100  | 

83.5 

87.7 

91.5 

95. 7 

96.7 

98.4 

99 . 3 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  Ob  .  0 

100.0 

100. 0 

GE 

01 

83.5 

87.7 

9  1.6 

95.7 

96.7 

98.4 

99.  3 

99.4 

99.9 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1U0.0 

10Q.0 

TOTAL  NUMPER  OF  OB SF R V A T I  ON S  : 


r' 


r 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFL  T  A  C 

Aik  mMTHER  SEkwlCt/riAC 


PTWCtNTAGT  FnFlULNCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


STATION  NUMfltR :  M711U5  STATION  NAME:  YONGSAN  RESVR  IH-201I  R* 


PERIOD  OF  RECORD:  75-84 
MONTH:  JUN  HOURSTLSTI:  0600-0800 


CE  IL  INu 

IN  |  Gt  6E 

FEET  i  10  6 

GL 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

V1SI8ILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/lb 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

17.8 

21.2 

24.^ 

28.1 

30.4 

35.6 

37.9 

38.3 

38.7 

39.2 

39.2 

39.5 

39.6 

39.6 

39.6 

GE 

2U0G0 | 

20.3 

24.0 

27.7 

32.3 

35.3 

40.8 

4  3..  5 

44.0 

44 . 7 

45.8 

4  5.9 

46.2 

46. 3 

46.3 

46.3 

GE 

18P00  1 

20. S 

24 . 1 

27.8 

32.7 

35.7 

4  1 .2 

43.9 

44 .4 

45.1 

46.2 

46.3 

46.6 

4b.  7 

4  6.7 

46.7 

GE 

ibnuol 

20.5 

24.1 

2  7.8 

32.7 

35.7 

4  1.2 

43.9 

44 .4 

45.1 

46.2 

46.3 

46.6 

46.7 

46.7 

46.7 

GE 

nouni 

21.0 

24.8 

26.5 

33.3 

36.4 

4  1.9 

44 .6 

45.1 

45.8 

46.9 

4  7.0 

47.3 

47.4 

4  7.4 

4  7.4 

bf. 

12PU0I 

22.0 

25.8 

29.6 

34.5 

36  .2 

4  3.9 

47.0 

47.7 

48.3 

49.4 

49.5 

49 . 6 

49.9 

49.9 

49.9 

GE 

ioooo  1 

23.8 

28.9 

32.9 

38.8 

42.6 

48.6 

51.7 

52.3 

53.1 

54.2 

54.4 

54  .6 

54.8 

54.8 

54.8 

GE 

90001 

2«*.2 

29.5 

33.5 

39.4 

43.4 

49.4 

52.5 

53.1 

53.9 

55.0 

55.2 

55.4 

55.6 

55.6 

Sb.b 

GE 

8000  1 

25.6 

31 .2 

35.5 

4  1.8 

46.2 

53.0 

56.2 

57.0 

58.5 

59.  b 

59.7 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

GE 

'oool 

26.1 

31.9 

36.5 

43.1 

47.5 

54 . 4 

67.6 

58 .4 

59.8 

60.9 

61.3 

61.6 

61.7 

bl  .7 

61 . 7 

GE 

6000  1 

26.2 

32.0 

36.7 

43.2 

47.7 

54.5 

57.7 

58.5 

60.0 

61.0 

61.4 

61  .7 

61.8 

61.8 

61.8 

GE 

bouol 

26.2 

32.0 

36.7 

4  3.2 

47.8 

S4 .6 

57.8 

58.6 

60.1 

61.2 

61.6 

61  .8 

62.0 

62.0 

62.0 

GE 

9‘.00l 

26.4 

32.1 

36.8 

43.5 

48.1 

54.9 

58.2 

59.0 

60.5 

61.6 

62.0 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

90U0I 

26.8 

32.8 

37.8 

44.4 

49.3 

56.2 

59. b 

60.4 

61.0 

62.9 

63.  3 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

GE 

3500  I 

27.4 

33.7 

38.7 

45.5 

50. 5 

57.6 

bo. 9 

6  1.8 

63.3 

64.4 

64.8 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

GE 

jnoo  1 

28.6 

35.7 

4  1.6 

49.1 

54.6 

62.5 

66.4 

67.5 

69.1 

70.1 

70.5 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

<?5U0  1 

29.6 

36.9 

M  3.0 

51 . 1 

56.9 

b  5  •  6 

70.0 

71.1 

73.0 

74.3 

74.7 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

20001 

30.4 

38.0 

44.3 

52.6 

58.6 

67.3 

72.3 

7  3.4 

75.2 

76.6 

77.1 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

GE 

18001 

30.8 

38.4 

44.  7 

53.3 

59.4 

68.5 

73.9 

75.0 

77.0 

70.3 

78.8 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

15001 

30.9 

38.6 

44.8 

53.4 

59.7 

69.3 

75.2 

76  .  J 

78.4 

79.8 

80.6 

80.9 

81.0 

81.0 

Bl  .0 

GE 

12U0| 

31  .  3 

39.1 

45.4 

54.5 

61.3 

71.2 

77.2 

78.4 

00.9 

82.2 

8  3.0 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

1000  | 

31.9 

39.9 

46.6 

56.0 

63.1 

74 . 0 

82.2 

83.4 

86 . 1 

87.8 

88.6 

88.9 

89.0 

09.Q 

89.0 

GE 

9G0  | 

31.9 

39.9 

4b  .b 

86.0 

63.2 

74,4 

03.3 

84.5 

87.1 

88.9 

89.7 

90.0 

90.1 

90. 1 

90.1 

GE 

aon  1 

31.9 

39.9 

46 . 7 

56.1 

63.3 

74.6 

83.8 

85.3 

68.2 

90.1 

90.9 

91 .2 

91.3 

91 . 3 

91.3 

GE 

7U0  1 

31.9 

39.9 

46 .9 

56.4 

64.3 

76.3 

86.2 

86.0 

91.4 

9Y.4 

94.2 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

tool 

31.9 

39 . 9 

4b  .9 

56.8 

64 . 7 

76.0 

86.7 

88.8 

92.6 

94.8 

95.6 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

500  | 

31.9 

J  9 . 9 

46.9 

56.8 

64.7 

77.0 

8  7.6 

89.0 

94.2 

96.5 

97.3 

97.6 

9P  .0 

98. 1 

98 . 1 

GE 

900  1 

31.9 

39.9 

46.9 

56.8 

6m  .  7 

77.4 

68.6 

90.9 

95.3 

97.9 

90.7 

99 . 2 

99.6 

99.7 

99.7 

GE 

3001 

31.9 

39.9 

46.9 

56.8 

64 . 7 

77.4 

68.6 

90.9 

95.3 

97.9 

98.7 

99.2 

99. 7 

99.9 

99.9 

GE 

2001 

31.9 

39.9 

46.9 

56.8 

64 . 7 

77.4 

80.6 

90.9 

95.3 

97.9 

98.7 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

GE 

1001 

31.9 

39.9 

46.9 

56.8 

64 . 7 

77.4 

88.6 

90.9 

95.3 

97.9 

98.7 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

GE 

01 

31.9 

39.9 

46.9 

56.8 

64 . 7 

77.4 

68.6 

90.9 

95.3 

97.9 

98.6 

99.J 

99.9 

100.0 

100.0 

*/ 


GLOBAL  CL  I  HA  I OL  OG  Y  BRANCH  PfKClNlAbf  FhlUHNLt  CT  GCCuH»ENLE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  «E  A  THF  R  SERVICE/MAC 


STATION 

NUMBER : 

N  7 1 1  OS 

STATION 

NAME  : 

YONGSAN  RESVR 

(H-201J  RK 

period 

MONTH  j 

OF  RECORD:  7S-6M 
:  JUN  HOURSILSTI: 

09D0-11D0 

CF  1L  I  No 
IN 

FEET 

1  GE 

1  in 

GE 

6 

GE 

GE 

M 

GE  Gf 

3  2  1/2 

VISIBILITY 
GE  bf 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/M  1  3/M 

GE 

S/8 

GE  GE 

1/2  5/16 

GE  GE 

1/4  U 

NO 

CEIL  | 

22  •  S 

2  5.6 

2c.l 

34  .0 

36.7 

MO.O 

Ml  .  7 

M2. 2 

M2.M 

M2. 8 

M2. 8 

M2. 8 

M2. 8 

M2. 8 

M2 .8 

u£ 

20000 | 

26.  M 

30.  3 

33.2 

MO.  1 

M3. 3 

M  7  •  5 

50.5 

51 .0 

51  .  7 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

uE 

laouoi 

26.6 

30. S 

33.9 

MO. 9 

MM  .  1 

M  8 . 3 

51.2 

51.7 

52.5 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

S2.9 

52.9 

GE 

1  6000 | 

26.6 

30. S 

33. V 

MO. 9 

MM  .1 

MB. 3. 

51.2 

51 . 7 

52.5 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

GE 

iMOon | 

26.9 

30.8 

3m  .2 

Ml  .  3 

MM  .5 

M8  .6 

51.6 

52.1 

52.9 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

GE 

120001 

27.8 

32.1 

35.6 

M2. 8 

M  6  •  M 

50.8 

53.9 

5M.5 

55. M 

5  5.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GE 

10000 | 

29.2 

3  M  •  3 

38  .M 

M6.M 

50.3 

55.1 

58.3 

59.0 

59.9 

60.3 

60.  3 

60.3 

60.3  ’ 

.60.3 

60.3 

b£ 

90001 

29.5 

3M.  7 

38.9 

M  7 . 0 

51.0 

56.0 

59.2 

59.9 

60.9 

61 . 3 

61.3 

61.3 

61.3 

61 . 3 

61.3 

GE 

8000  | 

30.7 

36.2 

MO  .6 

M  9 . 3 

53.6 

58.7 

62.2 

62.9 

6M.  3 

6  M  .  7 

6  M  .  7 

6M  .7 

6M.  7 

6M  .  7 

6  M  .7 

GE 

7000  | 

31 .9 

37.1 

M  1.6 

50.3 

5M  .6 

60.0 

63.5 

6M  .2 

65.6 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

6b  .0 

GE 

60001 

31.6 

37.  3 

M]  .9 

50.5 

54.7 

60.2 

63.6 

6M  .3 

65.7 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

bb.l 

Gf 

scorn 

32.0 

37.6 

M2. 3 

50.8 

55.1 

60.5 

6M  .0 

6  M  •  7 

66.1 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

msuo  | 

32.1 

37.8 

M2  .M 

51.0 

55.2 

60.7 

6M.2 

bM  .8 

66.2 

66.6 

66.6 

66.6 

bb.b 

bb.b 

bb.b 

GE 

MOUO  1 

33.0 

38.8 

M  3 .9 

52.7 

56.9 

62.6 

66.2 

66.9 

68 . 3 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GE 

35uni 

33.6 

39.6 

MM  .8 

53.7 

5b  .0 

6  3.6 

67.3 

67.9 

69.3 

69.  7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

5000  1 

36.0 

M2. 6 

Mb  .6 

58.2 

62.9 

69.5 

73.5 

7M.3 

75.9 

76.3 

7b. 3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GF 

2S00  1 

37. S 

MM  .  M 

50.8 

60.8 

65.6 

72.6 

77.1 

77.9 

79.6 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

2000  | 

39.7 

M  7  •  1 

53.8 

65.1 

70.2 

77.2 

82.5 

8  3.3 

85.0 

85. M 

85.  M 

05. M 

85. M 

65. M 

85. M 

GE 

18001 

MO. 2 

M  7 . 7 

5M  .6 

66.0 

71.  M 

79.0 

8  M  .  3 

85.3 

86.9 

87.5 

87.5 

87.5 

0  7.5 

87.5 

87.5 

GE 

15001 

MO. 6 

M  8  •  3 

55. M 

67. M 

73.0 

80.9 

86.7 

87.7 

89  .  M 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

1  ?u 0  | 

MO.  9 

M  8  •  5 

56  .U 

68.0 

7M.3 

82.3 

88  .M 

89  .M 

91 . 1 

91.6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

1000  l 

Ml  .0 

M  8  •  6 

56.  M 

68.6 

75.3 

83.7 

90.3 

91.3 

93.3 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

gE 

9un  | 

M  1  .  1 

M  8  •  9 

56.7 

69.0 

75.8 

8  M  .2 

91  .3 

92  .M 

9M  .  M 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

G  E 

noni 

Ml  .  1 

M  8  •  9 

5 1  •  1 

69.1 

76.3 

0M  .9 

92.2 

93.3 

95.3 

96.0 

96.0 

9fc  .  0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

700  | 

Ml  .  1 

MB  .  9 

56.7 

69.2 

76.6 

85.9 

93.3 

9M  .6 

96 . 9 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GF 

6U0| 

M  1  .  1 

M  8  •  9 

56.7 

69.7 

77.1 

86  .M 

93.9 

95.2 

97.5 

98. M 

98. M 

98  .M 

98  .M 

98. M 

98  .M 

GF 

son  | 

Ml  .  1 

M  8 . 9 

So.  7 

69.9 

77. M 

86.8 

9M  .  7 

96.0 

98.3 

99.2 

99.2 

99.2 

99 . 2 

99.2 

99.2 

G  f. 

mot  | 

Ml  .  1 

M  8  •  9 

56.7 

70.1 

77.6 

87.1 

95.0 

96.2 

98.6 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

3U0  | 

Ml  .  1 

M  8 . 9 

56.7 

70.1 

77.6 

87.1 

95.0 

9b. 2 

98.6 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

Gf 

200  | 

M  1  .  1 

M8 .9 

56. 7 

70.1 

77.6 

87.1 

95. 0 

96.2 

98.6 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

gE 

1U0  l 

Ml  .  1 

M  8  •  9 

56.7 

70.1 

77.6 

87.1 

95.0 

96.2 

98.6 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

01 

M  1  .  1 

M  8 . 9 

5o.  7 

70.1 

77.6 

87.1 

95.0 

96.2 

98.6 

99.6 

99. 7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


773 
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GLUoAL  CLIMATOLOGY  MRANfrt  PIPCtNIAGf  KkE-ULNCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAflTAC  FROM  HOUPLY  ObSlRVAllOKS 

ATP  MATHER  SfkVlCL/HAC 

STATION  Ml  M  a  l  R :  4711U5  STATION  NAME:  YONGSAN  RLSvR  (H-201J  RK  PERIOD  OF  WLCORO:  75-84 

MONTH:  JUN  HOUR  5  I  L  S  T  I  :  1200-1400 


CEU  l Mi  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  |  r,  t  GE  GE  of  Gt  Cf  S‘  Gf  GE  DE  GL  GE  GE  GE  GE  GE 


FELT  | 

10  G 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1  /  2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CE  IL  | 

52.8 

34.4 

37. u 

39.3 

40.0 

40.4 

40.  o 

40.8 

40.8 

4Q.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40. 6 

oE 

20000 1 

40.  7 

43.5 

4  7.3 

51.4 

52.9 

64 . 1 

55.0 

55.0 

65.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

GE 

1  a  0  G  0  | 

41.0 

4  3.9 

48.0 

52.1 

53.6 

54.8 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

gE 

IbODOi 

41.0 

4  3.9 

46.0 

52.1 

53.6 

54.8 

55.6 

55.6 

55.  b 

56.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GE 

14000  | 

41.2 

44.2 

4  o  .6 

52.  7 

64.1 

55.4 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

GE 

12000) 

42.6 

45.6 

4  9.9 

54.4 

66.3 

57.6 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

68.4 

58.4 

58 .4 

58.4 

56.4 

GF 

1UOOO 1 

44.4 

48  .G 

53.1 

59.0 

61.2 

6  3.4 

64.6 

64.6 

64.6 

b4 .6 

64 . 6 

64.6 

64.6 

64.6 

64 .6 

GE 

9PU0  1 

45.3 

49.0 

54  .  3 

60.5 

63.0 

65.2 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GE 

8  0UQ  1 

46.7 

51.4 

56.4 

6  3.7 

66.3 

68.8 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.  1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GE 

7000  1 

46.8 

51  .7 

57.6 

64 . 4 

66.9 

69.5 

70.7 

70.7 

7D  •  7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GE 

GOOD  | 

46 . 6 

51.7 

57.6 

64.6 

67.2 

69.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

5000) 

47.6 

52.5 

56.4 

65.4 

68.0 

70.6 

71  .8 

71  .8 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.0 

71.8 

71  .8 

GE 

4SU0I 

4  7.9 

52.8 

56.6 

65.7 

68.3 

70.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GE 

40C0  ) 

49.4 

54.4 

6U.4 

67.9 

70.6 

73.3 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GE 

55COI 

50.  7 

55.8 

62.0 

69.7 

72.4 

75.1 

7b. 3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GF 

30G0) 

54.7 

60.3 

66.9 

75.6 

78.8 

82.4 

83.8 

83.8 

83.6 

83.8 

0  3.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

of 

2500  | 

56 . 5 

62.3 

69.3 

79.0 

82.2 

86. 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

8  7.6 

87.6 

87.6 

87,6 

87.6 

OF 

20U0) 

58.4 

64.5 

72.0 

82.0 

86.4 

89.5 

91.3 

91.3 

91.3 

91  .3 

91.3 

91 . 3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

ieuo  1 

59.0 

65.2 

72.8 

82.9 

86.3 

90.3 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

isun) 

59.7 

6  6.0 

74.0 

84 . 4 

87.8 

91  .8 

93.9 

93.9 

9  3.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

1200  I 

50.1 

6  6.7 

75.1 

85.6 

89.0 

93.1 

95.6 

95.6 

95. fa 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

inoo  | 

60.3 

66.8 

75.5 

86.0 

89.7 

94 . 3 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GF 

poo  | 

60.3 

66 . 8 

75.5 

86.0 

89.7 

94 . 3 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

8U(J| 

60.3 

6  6  •  b 

75.5 

86 . 5 

9G  .2 

95.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

GE 

7U0  | 

60.3 

66 . 8 

75.5 

86. 7 

90.5 

95.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GF 

600) 

60.3 

66.  b 

75.5 

86 . 7 

9  U  •  5 

95.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99. 3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

500  | 

60.3 

66 . 8 

75.5 

86 . 7 

90.5 

95.8 

99.2 

99. 3 

99 . 6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

u  E 

400  | 

6G  •  3 

66.8 

75.5 

86. 7 

9  G  •  5 

9S.8 

99.2 

99.3 

99.6 

99.9 

ino.o 

100.0 

ino.o 

100.0 

1Q0.0 

GE 

3un| 

60.3 

66.8 

75.5 

86 . 7 

9G.5 

96.8 

99 . 2 

99.3 

99.  b 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G  E 

200  I 

60.3 

66 . 8 

75.5 

86 . 7 

9U  .5 

95.8 

99.2 

99 . 3 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

10Q.0 

GE 

100  1 

60.3 

66.0 

75.5 

86 . 7 

90.5 

VS  .  8 

99.2 

99.3 

99.6 

9R. 9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

60.3 

66.8 

75.5 

8b  .  7 

90. 5 

96.8 

99.2 

99 . 3 

99  .  b 

99.9 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


7  i  5 
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GlObAL  CLlMalOLG&V  BRANCH  HfkUNUW  TkEwUlNCy  Of  OC  C  UW^L  fJ  C  t  OF  CEILING  VfkSUS  VISIBILITY 

USiAFfTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  wtATHEK  SE«VlCE/KAC 

STATION  NUHtUff:  47llUc>  $  I A  T I  ON  NAME  :  YONGSAN  RESVR  (H-201)  Rn  PERIOD  OF  RECORD:  75-84 

MONTH:  JUN  HOURS ( L  S  I  I :  1500-1700 


CELLING  VlSiblLlTY  IN  STATUTE  HUES 


IN  1  3E 

FEET  1  10 

GE 

6 

GL 

5 

GE 

4 

GE 

J 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

Gf 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

S/  16 

GE 

1/4 

GE 

a 

NO 

CEIL  1 

37.8 

40. 3 

4  1.4 

42.4 

42.4 

42.6 

43.0 

4  3.0 

43.0 

4  3.0 

4  3.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

GE 

2UC00J 

47.5 

50.9 

52.8 

54. 3 

55.1 

56.0 

56. 7 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

5b. 9 

56.9 

56.9 

5b. 9 

GE 

lbOGO) 

48.3 

51.9 

53.8 

55.3 

Sfc  .  1 

57.1 

57.9 

57.9 

50. 0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

of 

ibflun | 

48.3 

51.9 

53.8 

55.3 

5b. 1 

57.1 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

50.0 

58.0 

58 . 0 

58.0 

CF 

140001 

48  .5 

52.5 

54.5 

56.3 

57.1 

58. 3 

59.0 

59.0 

59.2 

5  9.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

55.2 

GE 

l^runl 

49.  V 

53.5 

55.6 

57.3 

58.3 

59.5 

60.2 

60.2 

60.3 

60.  3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GE 

10CUP | 

54.0 

50.0 

60 . 0 

6  3.2 

64.5 

65.8 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66. 7 

66 . 7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

VflUOl 

5  4 . 7 

58.7 

61.8 

64 . 4 

65.7 

67.0 

67.7 

b  7 . 7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.0 

67.8 

b7 .8 

GE 

scoot 

57.1 

61.6 

65.2 

67.8 

69.7 

71  .  3 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

Gf 

/0U0| 

58.2 

62.8 

66 . 4 

69.4 

71.4 

73.2 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE 

feCUOl 

Stt.2 

62.8 

66.4 

69.4 

71.4 

7  3.2 

73.9 

73.9 

74. 0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE 

5000  1 

58.3 

62.9 

66.5 

69.6 

71.6 

73.3 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GE 

45un  t 

58.7 

63.3 

67.0 

70.0 

72.0 

73.7 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

jE 

4  coo  1 

60.3 

64 . 9 

68.8 

72.2 

74.2 

75.9 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

'.f 

3*.  uni 

62.5 

6  7.1 

71. U 

74.3 

76.3 

78.1 

78.8 

78.8 

78.9 

79.? 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

■jl 

iron  l 

67.5 

73.3 

7  7.3 

01.7 

84.3 

86.6 

87.3 

87.3 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

2*u»| 

69.4 

75.  c 

79.7 

84 . 3 

86 .9 

89.3 

90.2 

90.2 

90. 3 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

of 

*Tun| 

70.1 

76.3 

00.8 

85.6 

08.3 

91.1 

91.9 

91.9 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

42.6 

92. b 

jF 

i«or  i 

70.4 

76.6 

81.1 

86.1 

86  .9 

91.6 

92.8 

92.6 

93.1 

93.5 

93.5 

V  3  •  5 

93.5 

93.5 

93.5 

GF 

I*.  GDI 

70.6 

7  7.^ 

0  1.8 

06.9 

89.6 

92.9 

94.2 

94.4 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

of 

1  *  ‘  U  0  1 

71.0 

77.8 

82.5 

87.7 

91.1 

94.4 

95.7 

95.8 

96.4 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

of 

lPofil 

71.3 

78.  1 

82.8 

88.3 

91.6 

95.2 

96.7 

96.8 

97.5 

98.3 

98.3 

98 . 3 

90 . 3 

98.3 

98.3 

of 

*  W.)  1 

71.3 

78.  1 

82.8 

88 . 3 

91  .6 

95.2 

9b.  8 

97.0 

97.7 

98 . 4 

98.4 

98.4 

9j  .  4 

98.4 

98.4 

Gf 

»  jn| 

71  .  3 

78.  1 

8  3.U 

88.5 

91 .6 

95.4 

9  7.0 

97.1 

97.8 

V8 .6 

90.6 

98.6 

98.6 

98 . 6 

98. b 

G  t 

T.jT  I 

71.3 

78. 1 

03.3 

80 . 7 

92.2 

96.0 

97.8 

98.0 

98 . 7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

49.4 

94.4 

of 

6UU  1 

71.3 

70.  1 

83.3 

08.7 

92.2 

96.0 

90.0 

98.1 

90.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

ut 

Sun  i 

7  1.3 

78.1 

03.3 

88 . 7 

92.4 

96 . 1 

98.3 

98.4 

99 . 1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

Gl 

*unj 

71.3 

78.  1 

8  3.3 

88 . 7 

92.4 

96. 1 

98.3 

98.4 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  on.o 

100.0 

GF 

<oo  | 

71  .  3 

78.1 

0  3.3 

08. 7 

92.4 

96 . 1 

98.3 

98.4 

99 . 1 

99.9 

lno.o 

lon.o 

100.0 

100.0 

10.  .0 

oF 

run  | 

71.3 

78.1 

0  3.3 

03 . 7 

92 . 4 

96.1 

98.3 

98.4 

99. 1 

99.9 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

Gf 

iUOl 

71.3 

70.  1 

03.3 

88.7 

92 . 4 

96 . 1 

96 . 3 

98.4 

99. 1 

99.9 
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45.4 

49.1 

49.9 

50.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

GE 

44001 

39.3 

42.9 

46 . 1 

49. B 

5  0.6 

51.6 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

52.  7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

GE 

40001 

*40.6 

44.3 

47.7 

51  .6 

52-6 

53.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GE 

35001 

4*4 .0 

48. 3 

52.1 

56.1 

57.2 

50.5 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

GE 

3000| 

55.0 

60.4 

64 . 7 

69.4 

70.9 

72.8 

74.2 

74.2 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GE 

25001 

58.6 

64.3 

69.0 

73.9 

75.6 

77.5 

79.4 

79.6 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GE 

20001 

62.5 

68.7 

74.1 

79.7 

81.8 

84.4 

86.6 

86.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

1600! 

63.3 

69.6 

75.0 

80.7 

82.8 

85.4 

87.7 

88.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

1SO0I 

64 .3 

70.6 

77.0 

82.9 

85.0 

87.7 

90.3 

90.6 

91 . 7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

12001 

65.4 

71.7 

78.5 

85.2 

87.3 

90.2 

92.8 

93.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

10001 

65.5 

72.1 

79.2 

86.1 

86 . 1 

91.3 

94.3 

94.8 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

900  1 

65.5 

72.1 

79.2 

66.1 

88.3 

91  .4 

94.5 

95.2 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

6U0  | 

65.7 

72.3 

79.6 

86.8 

89.1 

92.4 

95.6 

96.6 

98.2 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

700| 

65.8 

72.4 

79.7 

86.9 

89.2 

92.6 

96 . 9 

96.8 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

too  1 

65.6 

72.4 

79.9 

87.2 

89.7 

93.0 

96.3 

97.2 

98.9 

99.2 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

5001 

65.8 

72.4 

79.9 

67.2 

89.7 

93.0 

96.3 

97.2 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99 . 3 

GE 

400  1 

65.8 

72.4 

79.9 

87.2 

89.7 

93.0 

96.3 

97.2 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

300  1 

65.9 

72.6 

80. U 

87.3 

69.8 

93.1 

96.4 

97.4 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2001 

65.9 

72.6 

80.0 

87 . 3 

89.6 

93.1 

96.4 

97.4 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

100  | 

65.9 

72.6 

80.0 

87.3 

09.8 

93.1 

96.6 

97.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

ol 

65.9 

72.6 

80.0 

67.3 

89.8 

93.1 

96.6 

97.5 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1U0.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  Branch  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  f  HSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  F HOM  mOUPLV  OBSERVATIONS 

air  ^father  ser v i ce /mac 

STATION  NUMBER:  471105  STATION  NAME:  YONGSAN  RESVR  <h-201)  Rk  PERIOO  OF  RECORD:  74-83 

MONTH:  JUL  HOJRSILSTI:  1500-1700 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1  GE 

FEET  |  10 

GE 

6 

GE 

b 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

ge 

3/4 

GE 

6/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

22.8 

24 . 3 

2  6.2 

27.9 

26.4 

28.7 

28.9 

2«.9 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

GE 

20000 | 

29.2 

32.2 

34.9 

37.4 

37.9 

38.3 

38. 6 

38.6 

38.7 

30.7 

38.7 

38 .7 

36.7 

38.7 

38.7 

GE 

180001 

30.3 

33.2 

36.  U 

38.5 

3e.9 

39.3 

39.6 

39.6 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

GE 

180C0 | 

30.3 

33.5 

3b. 3 

38.7 

39.2 

39.6 

39.9 

39.9 

40.2 

40. 2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

GE 

180001 

31.0 

34.2 

3  7.0 

39.5 

39.9 

40.4 

40.6 

40.6 

41.2 

41,2 

4  1.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

ge 

120001 

32.0 

35.2 

38  .0 

40.5 

40.9 

41  .4 

41.7 

41.7 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

GE 

lonooi 

35.5 

39.0 

41  .8 

44 . 3 

44 .9 

45.5 

4  S  •  8 

45.8 

46.3 

46.3 

46.3 

46,3 

46.3 

46.3 

46.3 

GE 

9000  1 

36.3 

39.9 

42.8 

45.5 

46.1 

46.6 

46.9 

46.9 

47.5 

47.5 

47.6 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

GE 

8000  | 

39. B 

43.7 

4  7.5 

50.1 

50.7 

51.3 

51.6 

51.6 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

GE 

70001 

40.9 

45.2 

49.0 

51.6 

52.8 

53.4 

53.7 

53.7 

54.2 

54.2 

64.2 

54.2 

54.4 

54.4 

54.4 

GE 

6000  1 

41.2 

45.5 

49.3 

52.0 

53.1 

53.7 

53.9 

53.9 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

GE 

soont 

41.5 

45.8 

49.6 

52.3 

53.S 

54  .2 

54.7 

54.7 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

GE 

8500  1 

42.4 

46.6 

50.6 

53.4 

54.5 

55.3 

55.7 

55.7 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

5b  .4 

GE 

8000  1 

44.6 

49. 1 

53.1 

55.8 

57.0 

57.7 

58.3 

50.3 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

GE 

3500  1 

47.4 

51.9 

55.8 

58.9 

60.1 

61 .1 

61.7 

61.7 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

30001 

59.6 

6  5.2 

69.6 

73.1 

74.9 

76.5 

77.5 

77.6 

78.2 

78.2 

70.2 

78.2 

70.4 

78.4 

78.4 

u£ 

2500  1 

62.4 

66.3 

72.0 

76.6 

78.4 

80. 1 

82.0 

82.2 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

oE 

20001 

68.  1 

74.6 

79.7 

83.9 

85.8 

88.7 

91.1 

91.4 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

1800  1 

68.4 

75.0 

60.4 

84.6 

86.7 

89.0 

92.1 

92.4 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

15001 

69.0 

75.7 

61.1 

05.5 

07.7 

90.0 

93.4 

93.7 

94 . 7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

1200| 

69.2 

75.9 

61.7 

86.3 

88.5 

92.0 

94.6 

94.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

9b. 1 

GF 

inocl 

69.3 

76.0 

81 .9 

87.7 

90.1 

9  3.9 

9b  .9 

97.4 

98.4 

98.4 

96.4 

98.4 

98.  S 

98.5 

98.5 

GE 

900  1 

69.3 

76.0 

8  1.9 

07.7 

90.1 

93.9 

96 . 9 

97.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

pool 

69.3 

76.0 

8  1.9 

87.7 

90.1 

94.2 

97.2 

9e.O 

99. 1 

99.1 

99.1 

99 . 1 

99.3 

99,3 

99 . 3 

GE 

7001 

69.3 

76.Q 

8  1.9 

87.7 

90.1 

94.2 

97.4 

98.1 

99. 3 

99 . 3 

99*3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

6001 

69.3 

76.0 

8  1.9 

87.7 

9u.2 

94 . 3 

97.5 

98.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99. b 

GE 

5001 

69.3 

76 . 0 

8  1.9 

87.7 

90.2 

94.3 

97.5 

98.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

800  1 

69.3 

76. U 

81 .9 

88.2 

90.6 

94 . 7 

90.0 

98.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100. 0 

IGQ.O 

100.0 

GE 

3001 

69,3 

7  6.0 

8  1.9 

80 . 2 

90.6 

94.7 

98.0 

98.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

lao.o 

100.0 

GF 

2001 

69.3 

76.0 

81 .9 

00.2 

90.6 

94.7 

98.0 

98.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

loo. a 

100.0 

GE 

1001 

69.3 

76. G 

0  1  .9 

88.2 

90.6 

94.7 

98.0 

98.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

69.3 

76.0 

8  1.9 

88.2 

90.6 

94 . 7 

98.0 

98.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

10U.Q 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  Ki«E«.UtNCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFC.TAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

A  IP  A  T  HF  R  SfPVlCt/MAC 

STATION  NUMBER;  471105  STATION  NAMF  :  YONGSAN  RESVR  tH-2Cl)  R*  PERIOO  Of  RECORD:  7  *4 - 8  3 

MONTH:  AUG  HOURS(LST):  0600-0800 


I 


CEIL ING 

IN  |  GE 

FEET  |  10 

GE 

6 

GE 

Gf 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

11/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/6 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

6E 

0 

i 

> 

NO 

CEIL  1 

20.7 

22.7 

24.5 

26 . 1 

27.2 

28.6 

31.4 

31.8 

33.0 

33.5 

33.6 

33.8 

33.8 

33.9 

34.1 

i 

i 

GE 

2uoun| 

23.0 

25.1 

27.2 

28.9 

30.0 

31  .5 

34  .7 

35.1 

36.5 

37.0 

37.3 

37.4 

37.4 

37.6 

37.7 

t 

GE 

180U0I 

23. d 

25.1 

27.2 

28.9 

30.0 

31.5 

34.7 

35.1 

36.5 

37.0 

37.3 

37.4 

37.4 

37.6 

37.7 

i 

GE 

1 600  0 | 

23.0 

25.1 

27.2 

28.9 

30.0 

31.5 

34 . 7 

35.1 

36.5 

37.0 

37.3 

37.4 

37.4 

37.6 

37.7 

GE 

mnooj 

23.4 

25.5 

27.6 

29.6 

30.0 

32.3 

35.5 

35.9 

37.3 

37.8 

38.1 

38.2 

38.2 

38.4 

38.5 

GE 

120001 

24.9 

27.3 

29.6 

31.9 

33.1 

35.0 

38.8 

39.2 

40.5 

41.1 

4  1.4 

41.6 

41.8 

41.9 

42.0 

l 

GE 

100UU | 

2b. 2 

29.8 

31.4 

33.9 

35.4 

37.7 

42.6 

4  3.2 

4  4.9 

45.5 

45.8 

46.1 

46.2 

46.4 

46.5 

i 

GE 

9000  | 

26.8 

29.3 

32.  U 

34.7 

36.2 

38.5 

43.6 

44 . 3 

45.9 

46.8 

47.0 

47.3 

47.4 

47.6 

47.7 

1 

GE 

anua  1 

30.3 

33.0 

35.9 

39.2 

40.7 

43.0 

48.4 

49.2 

50.8 

51.6 

51.9 

S2.Z 

S2.5 

S?  .  4 

52. b 

GE 

70001 

31.4 

34.2 

37.3 

40.7 

42.2 

44.5 

49.9 

SO. 7 

52.3 

53.1 

53.4 

S3. 6 

53.8 

.  53.9 

54.1 

GE 

toonl 

31. S 

34.3 

37.4 

40.8 

42.3 

44.6 

50.0 

50.8 

52.4 

53.2 

53.5 

53.8 

53.9 

54. 1 

54.2 

G  f 

spool 

32.3 

35.1 

3d. 2 

41  .6 

43.1 

45.4 

50.8 

51.6 

53.2 

54.1 

54.3 

54.6 

54.7 

54.9 

55.0 

GE 

45001 

32.7 

35.5 

38.6 

42.0 

43. S 

45.8 

51.2 

52.0 

53.6 

54.5 

54.7 

55.0 

55.1 

55.3 

55.4 

GE 

toonl 

34.7 

37.6 

40.7 

44 . 1 

45.5 

47.8 

53.4 

54.2 

55.0 

56.6 

56.9 

57.2 

57.3 

57.4 

57.6 

GE 

3500  I 

3b. 2 

3t.l 

42.2 

45.5 

47.3 

49.6 

55.1 

55.9 

57.6 

58. 4 

50.6 

58.9 

59.1 

59.2 

59.3 

GE 

3000  | 

42.4 

46.1 

50.8 

54.9 

57.0 

60.5 

66.9 

67.7 

69.3 

70.3 

70.5 

70.8 

70.9 

71.1 

71.2 

GE 

25001 

46.2 

50.  3 

55.7 

60.1 

62.6 

66.4 

72.8 

73.9 

75.5 

76.6 

77.0 

77.3 

77.4 

77.6 

77  .7 

GE 

20001 

48.8 

53.4 

59.2 

64.7 

67.8 

72.7 

80. 1 

81.5 

83.1 

84.9 

85.3 

8S.5 

86.7 

85.8 

85.9 

GE 

1800  1 

49.9 

54 . 7 

60.7 

66*2 

69.3 

74.2 

81 .6 

83.0 

84.6 

86.4 

86.8 

87.0 

87.2 

87.3 

87.4 

l 

GE 

15U0I 

50.7 

55.9 

62.6 

69.1 

72.3 

77.8 

85.5 

86.9 

88.6 

90.4 

90.8 

91.1 

91.2 

91.4 

91.5 

i 

GE 

12001 

50.7 

56.1 

b2.7 

69  .  b 

7  3.0 

78.8 

8 1>  *  6 

88.0 

89.7 

91.5 

9  1.9 

92.2 

92.3 

92.4 

92.6 

f 

GE 

1000  | 

50.7 

56.2 

b  J.l 

70.4 

73.9 

80 . 1 

88.6 

90.0 

92.2 

9  3.9 

94.3 

94.6 

94.7 

94.9 

95.0 

[ 

GE 

tuo  1 

50.7 

56.2 

63.1 

70.5 

74.1 

60.5 

09.2 

90.5 

92.8 

94.6 

95.0 

95.3 

9S.4 

95.5 

9  5.7 

GE 

8U0  1 

50.7 

5b. 4 

63.4 

70.8 

74.3 

60.9 

90.0 

91.5 

93.9 

95.  7 

96.1 

96.5 

96.6 

96.8 

96.9 

GE 

7001 

50.7 

5b. 4 

63.6 

71.2 

74.9 

8  1  .9 

90.9 

92.4 

95 . 0 

97.0 

97.4 

97.8 

90.0 

98.1 

98.2 

! 

GE 

bonl 

50.7 

56.4 

6  3  •  b 

71.2 

74.9 

81.9 

91.1 

92.6 

95.  i 

97.2 

97.6 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

GE 

500  | 

50.7 

56.4 

6  3  .  b 

71.2 

74.9 

81  .9 

91  .2 

92.8 

95.4 

97.6 

98.0 

90.5 

98.8 

99.1 

99.2 

1 

GE 

tool 

5U.7 

56.4 

6  3.6 

71.2 

74 . 9 

6  1.9 

91.2 

92.8 

95.4 

97.7 

98.1 

98  .6 

98.9 

99.3 

99. S 

i 

i 

GE 

*00  1 

50. 7 

5  6.4 

63.6 

71.2 

74 . 9 

8  1.9 

91  .2 

92.8 

95.4 

97.7 

98.  1 

98.6 

98.9 

99.3 

99.5 

„ 

GE 

2001 

50.7 

56.4 

6  3  .b 

71.2 

74.9 

8  1  .9 

91  .2 

92.8 

95.4 

97.7 

98.1 

98.6 

98.9 

99.3 

100.0 

GE 

1 0  0  1 

50.7 

56.4 

63.  b 

71.2 

74.9 

81  .9 

91.2 

92.8 

95.4 

97.7 

98. 1 

90.6 

98.9 

99.3 

100.0 

GE 

01 

50.7 

56.4 

63.6 

71.2 

74.9 

61  .9 

9  1  ♦  2 

92.8 

95.4 

97.7 

98.1 

98.6 

98.9 

99.3 

100.  Q 

: 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS:  740 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCfcNlAGL  FRF  CULNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VFRSuS  VISIBILITY 

USAFET  AC  FROM  HOUPLY  OBSERVATIONS 

AIR  4-:aThFH  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBtR  2  **71105  STATION  NAmE  :  Y  0  No  SAN  RLSV«  <M-201»  P*  PERIOD  OF  RECORD:  74-63 

MONTH:  AUG  HOURSUST):  0900-1100 


CEILING 

IN  ( 

GE 

GE 

GE 

Gf 

GE 

GE 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN  STATUTE  M 1 L l S 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

10 

6 

b 

*4 

3 

2  1/2 

2  11/2 

1  1  /*♦  1 

3/** 

5/8 

1/2 

5/lb 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

24.  3 

26.9 

29.4 

32.0 

33.5 

34.9 

35.6 

36.1 

36 . 6 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36. 7 

36.7 

GE 

2U00QI 

28. 0 

30.9 

33.6 

36.5 

36  .  Q 

39  .  3 

40.2 

40.7 

41.4 

41.6 

4  1.6 

41.6 

41.6 

4)  .6 

41  .6 

GE 

18000 1 

28. b 

31.5 

34.2 

37.1 

36.6 

40.0 

40.0 

41.3 

42.1 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

GE 

160001 

28. b 

31.5 

34.2 

37.1 

38.6 

40.0 

40.8 

41.3 

42.1 

42.2 

42.2 

4  2.2 

42.2 

42.2 

42.2 

GE 

160001 

29. *« 

32. M 

35.1 

38.0 

39.5 

40.8 

41.7 

42.2 

42.9 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

GE 

12000| 

30.8 

3  *4 . 0 

36.8 

40.2 

41.9 

43.4 

44.5 

45.0 

45.8 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

GE 

10000 1 

32.0 

36.2 

39.6 

43.7 

45.5 

47.5 

48.8 

49.3 

50.1 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

GE 

900 C  | 

33.3 

36.7 

40.2 

44 . 3 

46.2 

48.3 

49.6 

50.2 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

GE 

soon  | 

36.9 

39.8 

43.5 

47.9 

49.9 

52.4 

54.1 

54.8 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.0 

55. 8 

55.8 

GE 

7000  1 

37.6 

41.2 

44.9 

49.6 

51.6 

54 . 1 

55.8 

Sb.6 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57. 6 

57.6 

GE 

6C00  1 

37.7 

Ml.  3 

45.0 

49.8 

51.9 

54.3 

56.1 

56.8 

57.7 

57.8 

57.8 

57.0 

57.8 

57.8 

57.8 

GC 

5000  1 

30.2 

41.9 

45.7 

50.5 

52  .6 

55.1 

5b. 8 

57. b 

58.4 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

50.6 

58.6 

GE 

4500  i 

38.8 

42.6 

4b.  j 

51  .  1 

53.2 

55.7 

57.4 

58.2 

59.1 

if. 2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

GE 

60ua| 

41.1 

4M  .9 

48.9 

54.0 

56.2 

58.7 

60.4 

61.2 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

35UOI 

M3. 7 

47.9 

51.9 

57. 3 

59. b 

b2.0 

64  .0 

b4 .8 

65. b 

b5.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GE 

30001 

50.0 

55.0 

59.7 

65.8 

66.4 

71.6 

73.0 

74.6 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

25001 

53.5 

S9.6 

6b. 0 

71.8 

74  .b 

78.5 

80.8 

01  .6 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

8  3  .  Q 

GE 

2C00I 

56.0 

62.5 

66.4 

75.7 

78.5 

82.8 

85.4 

06.5 

86.1 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

08.5 

68.5 

GE 

1PU0  I 

57. M 

6M  .  1 

70.0 

77.4 

80.4 

84.9 

87.5 

88.6 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

15001 

59.2 

66.0 

72.7 

80.6 

83.7 

88.7 

91 .6 

92.9 

94.7 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

1 2  DO  1 

59.7 

66.6 

73.6 

81.0 

84.9 

89.8 

92.7 

94.0 

95.8 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

1000  l 

59.7 

66.7 

74 .2 

82.3 

85.5 

90.7 

93.5 

95.2 

96  .9 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

900  1 

59.7 

66.7 

74.2 

82 . 3 

85.5 

90.9 

9  3.9 

95.8 

98.0 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.  b 

GE 

800  | 

59.7 

66. 7 

74.3 

82.5 

85.7 

91.3 

94 . 4 

96.4 

98.6 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

7001 

59.7 

66.7 

74.4 

02.8 

86.0 

91.7 

94.8 

96.8 

99.0 

99.6 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

600  1 

59. 7 

66.7 

74.4 

82.8 

86.0 

91.7 

94 . 8 

9b. 8 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

5U0| 

59.7 

66.7 

74.4 

82.8 

86. U 

91  .7 

94.8 

96.8 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

600  1 

59.7 

66  .  7 

74.4 

62.8 

86.0 

91.7 

94.8 

96.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

59.7 

66. 7 

74.4 

82.8 

86.0 

91.7 

94.8 

96.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

?uol 

59.7 

66.7 

74.4 

82.8 

86.0 

91 .7 

94.8 

96.8 

99.0 

99.6 

100.0 

loo. a 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

59.7 

66. 7 

74 . 4 

82.8 

86.0 

91.7 

94.8 

96.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

59.7 

66.7 

74.4 

82.8 

86.0 

91  .7 

94 . 0 

96. 8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.Q 

100.0 

10Q.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS;  8U6 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FbEuUENCY  OF  OCCURRENLE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FkCM  hOUPLY  ObSL  RV  A  T  IONS 

AIR  -:ATHfH  SfRVlCE/MAC 


STATION  NUHBLR:  471105  STATION  NA*£  :  YONGSAN  RESVR  (H-201)  RK  PERIOD  OF  RECORO:  7i»-83 

MONTH:  AUG  HOURSELSIl:  1200-1400 


CEILING 

IN  |  GL  GE 

FELT  l  10  b 

GL 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  1  1/4  ]  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1  /  2 

GE 

5/16 

GE 

1  /  4 

GE 

0 

NO 

CE  IL  | 

26.7 

28.6 

3U.1 

31.0 

31.4 

31.5 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

GE 

200UD | 

31.2 

3  3.5 

35.5 

36.4 

36.9 

37.0 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

GE 

laruo  1 

32.3 

34.6 

36.5 

37.4 

37.9 

38.1 

38.3 

38.3 

38. 3 

30.3 

3  B  •  3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

GE 

16000 | 

32.5 

34.8 

36.0 

37.7 

38.2 

38.3 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

GE 

140001 

3  3  »  0 

35.4 

37.3 

38.2 

3b.  7 

39.0 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

GE 

I2HU0I 

35.2 

37.9 

40.3 

41.3 

4  1 .8 

42.1 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

GE 

10000) 

38.3 

4  1  .b 

44 . 5 

46.5 

47.1 

47.6 

47.9 

47.9 

47-9 

4  7.9 

4  7.9 

47.9 

47.9 

47.9 

4  7.9 

GE 

9000| 

38.6 

42.1 

4  5  »  u 

47.1 

47.7 

48.4 

40.6 

48.6 

48.6 

4B.6 

48.6 

48*6 

48.6 

48.6 

4  B  .6 

GE 

80001 

42.8 

46.5 

49.7 

51.7 

52.6 

53.5 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.6 

53.8 

53.8 

GE 

TOO 0  | 

45.2 

M  8  •  9 

52.3 

54.  3 

55.4 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

5b. 5 

GE 

bOODl 

45.7 

49.4 

52.9 

55. □ 

Sb-o 

56.9 

57.3 

57.3 

57.3 

57.  3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

GE 

soooi 

46.3 

50.1 

53.6 

55.6 

56.6 

57.5 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

GE 

450PI 

47.0 

50.7 

54.2 

56.3 

57.3 

58.2 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.  b 

58.6 

58.6 

58. b 

58.6 

GE 

a.  ooo  1 

49.7 

53.7 

67.3 

59.5 

60.6 

61.5 

62 . 1 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

b2  •  3 

62.3 

GE 

3500| 

53.4 

57.9 

61.8 

64.0 

65.2 

66.1 

66.6 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

30001 

64.  b 

71.0 

76.1 

78,0 

80.0 

80.9 

81.5 

81.5 

81.8 

81.8 

81.0 

81.8 

81.8 

81.8 

8  1.8 

GE 

25001 

70.2 

77.4 

82.8 

85.5 

87.4 

80.5 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89 .4 

89.4 

GE 

2000  1 

72.0 

79.9 

85.7 

08.6 

90.7 

92.0 

93.3 

93.3 

93.7 

93.7 

93.  7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

moot 

73.2 

81.0 

86.8 

89.8 

92.0 

93.3 

94.8 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

15001 

74.3 

82.3 

88.8 

92.1 

94.3 

95.6 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

12U0I 

74.7 

82.7 

8  V  •  3 

92.8 

95.1 

9fe  .4 

98  •  1 

98 . 1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

1000  1 

74.8 

83.  U 

89.5 

93.0 

95.4 

96.6 

98  .  3 

98.3 

98.7 

98.7 

98. 7 

99.8 

98.8 

98.8 

96.8 

GE 

poo  | 

74.8 

83.0 

89.5 

93.0 

9  5.4 

96.6 

98 . 3 

98.3 

90 . 7 

90. 7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

800  | 

7m  .8 

83.0 

89,5 

93.2 

95.5 

96.8 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99 . 1 

99.1 

99 . 1 

99 . 1 

GE 

7  U  0  | 

74.8 

8  3.0 

89.5 

93.3 

95.7 

97.0 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

tun  1 

74.8 

8  3  •  C 

09.5 

93.4 

95.9 

97.3 

99. 1 

99. 1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

5U0  1 

74.8 

83.0 

89.5 

93.4 

95.9 

97.3 

99 . 1 

99. 1 

99.5 

99.  s 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

UDOl 

74.0 

83.0 

89.5 

93.4 

95.9 

97.3 

99 . 1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99. 7 

99.7 

99.7 

GE 

3001 

74.8 

8  3.0 

09.5 

93.4 

96.9 

97.3 

99 . 1 

99 . 1 

99.6 

99.6 

99.6 

99 . 7 

99. 7 

99.7 

99.7 

GF 

?U0| 

75.0 

83.1 

89.7 

93.5 

9  fc  .  0 

97.4 

99.2 

99 . 2 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1  00  1 

75.0 

83.1 

89.7 

93.5 

96.0 

97.4 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99. 7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

01 

75.0 

83.  1 

89. 1 

93.6 

96.0 

97.4 

99.2 

99.2 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  77 5 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANC"  RfRCENTAGl  FKFwUtNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CFlLlNG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIM  *?AThFR  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  471105  STATION  NAmE  :  YUNGSAN  RESvR  (H-2011  Rm  PERIOD  OF  RECORD:  74-03 

MONTH:  AUG  HOURSILSTI:  1500-1700 


CEILING 

IN  1 

GE 

GL 

GE 

Gt 

GF 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN  STATUTF  MILES 
GE  GE 

GL 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEL  I  1 

10 

& 

t> 

9 

3 

2  1/2 

?  11/2 

11/4  1 

3/4 

S/8 

1  /  2 

5/  lb 

1/4 

0 

NO 

C E  IL  1 

29.6 

31.2 

32.1 

33.0 

33.2 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

GE 

?ooon| 

34.4 

36.2 

37.3 

30.1 

38.4 

38.7 

38.7 

38 . 7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

36.7 

38.7 

36  .T 

uE 

lunonl 

35.3 

37.4 

38.5 

39.4 

39.6 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

GE 

16DCJ0I 

35.6 

37.7 

38.0 

39.6 

39.9 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

GE 

imuo| 

36.0 

38.  J 

39.2 

40.1 

40.3 

40.9 

40.9 

4Q.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

4  0.9 

40.9 

GF 

120UG | 

39.4 

41.7 

43.1 

43.9 

44.2 

44 . 8 

44.0 

44.8 

44 . 8 

44.8 

4  4.8 

44 . 8 

44 .8 

44.8 

44.6 

GE 

1U0Q0I 

44 . 9 

47.4 

49.2 

50.5 

50.8 

51.3 

51  .3 

51.3 

51 . 3 

51.3 

51.3 

51 . 3 

51.3 

51 . 3 

51  .3 

GE 

9CU0  \ 

4  6.3 

48.8 

5  0  •  b 

51.9 

52.2 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

5J.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52 . 7 

GE 

anool 

SI  .5 

54.1 

S  to  .  2 

57. fa 

58.1 

58.8 

50.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

5b  .8 

GE 

7000  | 

S4.2 

56.9 

59. 0 

60.4 

60.9 

61 .6 

61  .  b 

61  .6 

61.6 

bl  .6 

61.6 

61.6 

61.6 

61 .6 

61 .6 

GE 

60001 

S4.7 

57.3 

59.4 

60.8 

61.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

OF 

50001 

55.5 

58.1 

60.2 

61.6 

62.2 

63.1 

63. 1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GE 

4  S  0  0  1 

55.6 

58.3 

60.5 

62.0 

62.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

6  3.6 

63.6 

63.6 

63.6 

6  3.6 

GE 

40001 

58. 3 

61.1 

63.3 

64 .8 

66.5 

66.8 

6b  .8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.6 

66.8 

66.8 

bb.8 

GE 

54001 

60.6 

64.0 

66  •  t» 

68.3 

69.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GE 

3CU0I 

72.5 

77.1 

81.1 

03.3 

04 . 1 

85.5 

8  5. 8 

85.8 

85.8 

05.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

uE 

25001 

7to.4 

00.9 

85.4 

07.9 

88.7 

90.1 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

2000 1 

79.7 

84.7 

89.7 

93.2 

94 . 3 

96.0 

96.4 

96 . 4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

9b. 4 

GE 

14  001 

80.4 

85 .4 

90.4 

94.0 

95.1 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

15  001 

81.2 

86.2 

91  .2 

95.1 

96.4 

98. 1 

98 . 7 

98.7 

98. 7 

98.9 

98.9 

98.9 

98 . 9 

98.9 

98.9 

GE 

12001 

81.2 

86.2 

91.2 

95.1 

96.4 

98.1 

98 . 7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

iroo  | 

81.5 

86.5 

91 .5 

95.4 

96.7 

98.3 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

9001 

81.5 

86.5 

91.5 

95.4 

96.7 

98.3 

99  .□ 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99. 3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

»  JO  l 

8  1.6 

86.6 

9  1,8 

45.7 

97 . 1 

9B.7 

99  .4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

7J0  1 

81.6 

8b.  6 

91  .6 

95. 7 

97.1 

98 . 7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

6001 

81.6 

86.8 

91.8 

95.7 

97.1 

98 . 7 

99.4 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00*0 

100.0 

100.0 

GE 

5J0| 

81.6 

86.8 

9  1.8 

95.  7 

97.1 

98 . 7 

99.4 

99.4 

99 . 7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.G 

100.0 

GF 

400  | 

81.6 

86.6 

9  I  .8 

95.7 

97.1 

98.7 

99.4 

99.4 

99. 7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300  | 

8  1.6 

86.8 

91.0 

95. 7 

97.1 

98 . 7 

99.4 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200) 

81 .6 

86.8 

9  1.8 

9  5. 7 

97. 1 

98 . 7 

99.4 

99.4 

99.7 

1U0.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

81.6 

86.8 

9  1.8 

95 . 7 

97.1 

98.7 

99.4 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lon.o 

100.0 

GF 

01 

81.6 

86.8 

91.6 

y  5  •  7 

97.1 

98.7 

99.4 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


719 


✓ 


uLObAl  C  L  1 M  A  T  CLOG  Y  bRANCH  PEKCLNTAGl  FPFCUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILlNu  vrRSuS  VISIBILITY 

USAFETAC  F  ROM  HOURLY  ObSLRVA  T  T  ON  5 

AIR  y£  A  THE  P  SERVICE /MAC 

STATION  NUMBER;  4711U5  STATION  NAhE:  V0N6SAN  RLSVR  IH-2C11  Rft  PERIOD  OF  RECORD:  ?v-B3 

MONTH:  SEP  HOURS (LSI ) :  0600-0800 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  |  GE 

FEET  |  10 

GE 

t 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

5 

GE 

2  1/2 

GL 

Gf 

1  1  /2 

Gt 

l  1/9 

GE 

1 

GE 

3/9 

GE 

5/8 

GE 

1  /  2 

GE 

5/16 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

29.6 

31.8 

39.6 

J  7.9 

39.6 

93.5 

96. 3 

96.7 

97.0 

97.6 

9  7.6 

97.7 

97.9 

98. 3 

98.6 

GE 

^onuol 

32.9 

35.8 

38.9 

93.2 

99 . 9 

98.6 

52.3 

53.0 

53.9 

59.1 

59.1 

59.9 

59.6 

55.0 

55.3 

b£ 

isnun | 

33.3 

36. 3 

39.5 

9  T  .  7 

95.9 

99 . 1 

52.8 

53.6 

59 .  o 

59.7 

59 . 7 

55.0 

5S.1 

65.6 

55.8 

GE 

160001 

33.3 

36.5 

39.6 

9  3.9 

95.6 

99 .9 

53.1 

53.8 

59.3 

55.0 

55.0 

55.3 

55.9 

55.8 

56.1 

GE 

140001 

39,0 

37.2 

90. o 

95.0 

96.7 

50.9 

59.6 

55.3 

55.7 

56.9 

56.9 

56.7 

5b. 8 

57.3 

57.5 

OF 

120U0I 

36.3 

39.6 

9  3.t> 

98.9 

50.1 

59.3 

58.1 

58. P 

59.9 

60.3 

60.  3 

60.5 

60.7 

61.1 

61.4 

GE 

10000) 

39.0 

V  3.0 

9  7.2 

52.7 

59.8 

59. 1 

63.1 

o  9 . 0 

69.5 

65.9 

65.9 

65.7 

65.8 

66.2 

66 . 5 

GE 

vnuo  | 

39.0 

V  3  •  0 

97.2 

52.8 

55.0 

59.3 

63.2 

69 . 1 

69.7 

65.5 

65.5 

65.8 

66.0 

66.9 

bb  .  7 

bt 

80001 

9  2.7 

96.9 

51.9 

57.9 

59.5 

63.0 

67.8 

68.7 

69.2 

70.1 

70.  1 

70.9 

70.5 

70.9 

71.2 

OF 

7000  | 

VV  .  0 

98.  i 

53.1 

59.J 

61  .9 

65.7 

69.7 

70.5 

71.1 

71.9 

71.9 

72.2 

72.9 

72.8 

73.1 

GE 

6000  l 

VV  .V 

98.7 

53.6 

59.7 

61  .8 

bb.  1 

70.1 

70.9 

71.5 

72.9 

72.9 

72.6 

72.8 

73.2 

73.5 

GE 

snooi 

V  V  .  7 

99.0 

5  3.8 

60. 0 

62 . 1 

66.9 

70.9 

7  1  .2 

71.8 

72.6 

72. b 

72.9 

73.1 

73.5 

73.8 

GE 

4500| 

V  V  .  7 

99.0 

53.8 

60.0 

62.1 

66.9 

70.9 

71.2 

71.9 

72.8 

72.8 

73.1 

73.2 

73.6 

73.9 

GE 

40U0I 

V  6  •  3 

50.6 

55.9 

61.5 

63.7 

67.9 

71  .9 

72.8 

73.5 

79.9 

79.9 

79.6 

79.8 

75.2 

75.5 

GE 

i5oni 

V  8  •  1 

52.9 

K  7 . 3 

63.9 

65.5 

69.8 

73.8 

79.6 

75.9 

76.2 

76.2 

76.5 

76.6 

77.1 

77.9 

GE 

30001 

S3. 6 

58. 1 

63.2 

b9 . 9 

72.9 

76.9 

81 . 3 

82.3 

83.2 

89 . 0 

89.0 

89 . 3 

89.5 

89.9 

85.2 

GE 

2  so  n  | 

SV  .  V 

59.3 

65.0 

71.9 

79.9 

79.8 

89.5 

85.6 

86.6 

87.5 

87.5 

87.7 

87.9 

88.3 

88.6 

uE 

20001 

55.4 

60.5 

6b. 5 

13.8 

77.6 

82. b 

88.2 

89.3 

90.5 

91.3 

91.3 

91.6 

91.7 

92.2 

92.5 

Gf 

i  sun  t 

SS.V 

60.5 

66.5 

73.9 

77.8 

82.fi 

88.3 

89.5 

90.6 

91.5 

91.5 

91.7 

91.9 

92.3 

92.6 

GE 

1SU0I 

5S.6 

61.1 

67.1 

79.6 

78.6 

8  3.9 

89.9 

91  .0 

92.3 

93.2 

93.2 

91.9 

93.6 

99.0 

99.3 

GE 

12001 

SS.b 

6  1.1 

67.1 

79.6 

7e  .6 

8  3.9 

90.0 

91.2 

92.5 

93.3 

93.3 

93.6 

93.7 

99.2 

99.9 

GE 

10001 

55. 7 

61.3 

6  7.9 

79 . 9 

78.9 

89.2 

9U.S 

91.7 

93.2 

99. 3 

99. 5 

99.6 

99.7 

95.2 

95.9 

GE 

900  | 

SS.7 

61.3 

67.9 

79 . 9 

76.9 

89.3 

90.6 

9  1.9 

93.3 

99.9 

99.9 

99.9 

95.0 

95.9 

95.7 

GE 

Pool 

55.7 

bl  .  3 

67.9 

79.9 

78.9 

89.6 

90.9 

92.2 

93.9 

95.0 

95.0 

95.9 

95. b 

96.0 

96.3 

GE 

7on| 

55.8 

6  1.9 

67.5 

*5.9 

79.3 

85.0 

91.3 

92.6 

99 . 3 

95.6 

95.6 

96.0 

96.2 

96.6 

96.9 

GE 

6001 

55.8 

61.9 

67.5 

75.9 

79.3 

85.0 

91  .  3 

92.7 

99.7 

96.2 

96.2 

96.6 

96.7 

97.2 

9  7.4 

gC 

r>om 

55.8 

61.9 

67.5 

75.9 

79.3 

85.0 

91.3 

92.7 

99.7 

96.3 

96.3 

96.7 

96.9 

97.4 

97.7 

GE 

von  j 

55.8 

61.9 

6  7.5 

75.9 

79.3 

85.0 

91  .3 

92.7 

99.7 

96.6 

96.6 

97.0 

97.3 

97.9 

98.6 

Gf 

300| 

55.8 

H.N 

6  7.5 

75.9 

79.3 

85.0 

91.3 

92.7 

99 . 7 

96.6 

9  b  •  6 

97.2 

97.9 

98.4 

99 . 3 

Gf 

2ur  i 

55.8 

b  1  .9 

67.5 

75.9 

79.3 

85.0 

91 .3 

92.  7 

99 . 7 

96.6 

96.6 

97.2 

97.9 

98.9 

99  .9 

GE 

ion  | 

55.8 

6  1  .9 

6  7.5 

75.9 

79.3 

85.0 

91.3 

92.7 

99.7 

96.6 

96.6 

97.2 

97,9 

98.9 

99  .9 

GE 

n  1 

55.8 

61 .9 

6  7.5 

75.9 

79.3 

85.0 

91.3 

92.7 

99 . 7 

96.6 

96.6 

97.2 

97.9 

98.4 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


7U2 


1 


v/ 


H 

t 


GLOBAL  CLIMAIOIOGY  BRANCH  PtHCiNlAGt  FkFi.U£NlY  OF  OCCUW»UNLE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  Ob S t R V  A T I ON S 

A  IK  ■fATHfW  SIR VICE/MAC 

STATION  NUMBER;  4  71 1 Ur  STATION  NAME;  YQNGSAN  »LSV«  <H'201>  Rn  PERIOU  OF  RECORD:  74-83 

MONTH:  SEP  HOURS(LST):  0900-1100 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1  GL 

FEET  I  10 

GE 

6 

Gf 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

GE 

1  1/2 

GE 

I  1/4 

GE 

1 

GL 

3/4 

GE 

5/0 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

Q 

NO 

CEIL  1 

33.0 

37.5 

40.9 

44 .4 

46.6 

49  .0 

50.7 

51 .2 

SI  .8 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

GE 

2U0U0 | 

37. b 

■4  3.0 

47.2 

SI  .6 

54. 1 

56.6 

58.5 

59.0 

59. 5 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

Of. 

1  8  POO  I 

38.6 

*4  3.8 

48.0 

52.8 

55.3 

50.0 

59.9 

60.4 

61 .0 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

cl.4 

6  1.4 

GE 

1  6000 | 

3b.  b 

*4  3 .  V 

48.4 

53.2 

55.7 

58.6 

60.6 

61.1 

61.6 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

67.0 

6  2  .0 

bf 

1*40001 

39.2 

<4*4  .*4 

48.9 

53.7 

56.2 

59.3 

61.4 

bl  .9 

62.4 

62.8 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.8 

GE 

12000J 

*41.5 

*47.3 

52.4 

57.4 

59.9 

62.9 

6S.0 

bS  .6 

6b  .  1 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66. S 

fab  .6 

GE 

lOOGOl 

*4*4 .2 

51.1 

5  b  •  6 

62.0 

64.5 

67.7 

69.8 

70.3 

70.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

7  1  .2 

GE 

90001 

*♦*4  ,  3 

51.2 

56 .  b 

62.2 

64.7 

67.9 

70.0 

70.6 

71  .  1 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.5 

71.5 

GE 

8 000  | 

xa.6 

55.6 

61.5 

67.0 

69.6 

72.9 

75.0 

75.6 

76.1 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GE 

7000  1 

*49.5 

56.6 

62.5 

68 . 3 

71.0 

74 .5 

76.9 

77.9 

77.9 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

7b. 3 

GE 

6000  1 

*•9.7 

56.8 

62.7 

68.5 

71  .  1 

74.6 

77.0 

77.5 

70.1 

70.4 

78.4 

70.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GE 

soool 

*49.9 

57.0 

63.1 

69.0 

71.6 

75.? 

77.5 

78.1 

78. b 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

45001 

*49.9 

57.0 

63.1 

69.0 

71.6 

75.2 

77.5 

78.1 

70.6 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

*40001 

51.0 

58.2 

64.4 

70.3 

72.9 

76.6 

79. U 

79.5 

80.0 

60.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

00.4 

GE 

3500  1 

52.8 

60.  1 

66.5 

72.4 

75.0 

78.7 

81.1 

81.6 

02.1 

02.5 

82.5 

02.5 

82.5 

b?  .  5 

82.5 

GE 

3000  1 

58.2 

65.8 

72.5 

79 . 1 

81  .9 

85.5 

88.3 

68.8 

89. 5 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

Of 

2  f  U  0  1 

59.7 

6  7.4 

74.6 

81.5 

84  .5 

88.2 

90.9 

91.5 

92.1 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

2000  | 

60.3 

68. 1 

75.6 

82.8 

86.1 

b9 .8 

93.0 

93.6 

94.2 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94 .6 

GE 

18001 

60. <4 

1/8.3 

76.0 

83.3 

86.6 

90.3 

93.6 

94.1 

94 . 7 

95. 1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

1500| 

60.  7 

o  8 . 9 

76.5 

8  3.8 

07.1 

90.8 

94 . 1 

94.6 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95 . 7 

95 . 7 

GE 

1200| 

60. 7 

68.9 

76  •  6 

84 . 1 

87.4 

91  .2 

94.6 

95.1 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GF 

10001 

60.8 

69.0 

77.0 

84.5 

87.8 

91.7 

95.4 

95.9 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

9U0  | 

60.8 

69.Q 

77.0 

84-5 

87.8 

91.7 

95.4 

96.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

800  | 

61.0 

69.1 

77.1 

84 .6 

88 .0 

92.0 

95.7 

96.5 

97.6 

98  .Q 

98. Q 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

Of 

7U0  | 

61 . 1 

o  9 . 3 

77.3 

84.8 

88.3 

92.2 

95.9 

96.7 

90.0 

98.9 

98.4 

98.4 

98.4 

90 .4 

90.4 

GE 

600  | 

61.1 

69.3 

77.5 

84 .8 

08 . 3 

92.2 

9b. 3 

97.2 

96 . 7 

99.1 

99. 1 

99 . 1 

99.1 

99. 1 

99.1 

GE 

sun  i 

61 . 1 

b9.3 

77.3 

84 . 8 

88 . 3 

92.2 

96.3 

97.2 

90.8 

99. 3 

99. 3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

GF 

*400  | 

61 . 1 

69. 3 

77.3 

8  «  .8 

80  •  3 

92.2 

96.3 

97.2 

90.8 

99.5 

99.6 

99 . 7 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

300  1 

61.1 

69. 3 

7  7.3 

84.8 

88 . 3 

92-2 

96.3 

97.2 

90.6 

99.5 

99.6 

99 . 7 

99.9 

100.0 

100.0 

Gf 

200  | 

61.1 

69.3 

77.3 

84.8 

68 . 3 

92.2 

96.3 

97.2 

98.8 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

1  0  o  | 

61.1 

69. 3 

77.5 

84 . 8 

88.3 

92.2 

9b.3 

97.2 

98.6 

99.5 

99.6 

99 .7 

99.9 

1  QO.O 

100.0 

GE 

n  1 

61.1 

69.3 

77.3 

84 .8 

08 . 3 

92.2 

96.3 

97.2 

98 . 8 

99.5 

99.6 

99.7 

99 , 9 

100. 0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7bl 


I 

f 


t 

t 


f 

I 


i 


i 
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t 

t 


l 

| 


v/ 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  RHANCh  PERCENTAGE  FRF  CUE  NC  Y  Of  OCCUkRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC  FROM  HOURLY  OoSLRVATIONS 

AIR  yFATHfR  SFRVICE/MAC 

STATION  NUMqtR:  4  7 1 l U5  STATION  NAME:  VONGSAN  RESVR  (H-2011  PK  PEPIOU  OF  RtCORD:  74-83 

MONTH:  SEP  HOURSTLSTI:  1200-1400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  |  GL 

FEET  1  10 

Gf. 

6 

GL 

5 

GF 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/0 

GE 

1  /  2 

GE 

5/lb 

GE 

1  /  4 

GE 

0 

NO 

CE  IL  | 

47.3 

49.7 

SI  .2 

52.3 

52.7 

53.2 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 
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3.  Means  and  standard  devlatlons--These  tabulations  are  derived  from  available  hourly  observations  and 
present  the  mean,  standard  deviation,  and  total  number  of  observations  for  the  3-hour  groups,  by  month 
and  annual  and  again  at  the  bottom  for  all  hours  combine.  Summaries  for  all  years  combined  are  presented 
in  the  following  three  tables i  DRY-BULB  TEMPERATURE,  WET-BULB  TEMPERATURE,  AND  DEWPOINT  TEMPERATURE. 

4.  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity — This  summary  is  derived  from  hourly 
observations  and  presents  the  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  Of  relative  humidity  by  incre¬ 
ments  of  10  percent  classes,  plus  the  mean  relative  humidity  and  total  number  of  observations  presented 

by  month  and  available  3-hour  groups. 


OPERATING  LOCATION  “A" 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  PSYCHROMETRIC  SUM4ARIES 

PART  4 

In  this  section  are  presented  various  summaries  of  dry  and  wet-bulb  temperatures ,  dewpoints ,  and  rel¬ 
ative  humidity.  The  order  and  manner  of  repsentations  follows) 

1.  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence — Derived  from  available  hourly  observations  And  pre¬ 
sented  by  month  and  annual  for  all  years  combined.  These  tabulations  provide  the  cumulative  percentage 
frequency  to  tenths,  of  temperature  by  5-degree  Fahrenheit  increments,  plus  mean  temperature,  standard 
deviations,  and  total  number  of  observations  in  three  separate  tables  as  follows) 

a.  Daily  HIGH  temperatures  (for  available  observations) 

b.  Daily  LOW  tenperatures  (for  available  observations) 

c.  Daily  mean  temperatures  (high  +  low  temperatures  divided  by  two) 

2.  Bivariate  percentage  frequency  distribution  and  computations  of  dry-bulb  versus  wet-bulb  temperature . 
This  tabulation  is  derived  from  hourly  observations  and  is  presented  by  month  and  available  3-hour  groups 
with  all  years  combined.  The  following  information  is  provided) 

a.  The  main  body  of  the  summary  consists  of  a  bivariate  percentage  frequency  distribution  of  wet-bulb 
depression  in  17  classes  spread  horizontally)  by  2-degree  interval*  of  dry-bulb  temperature  spread  verti¬ 
cally.  Also  provided  for  each  of  the  dry-bulb  intervals  is  the  percentage  of  observations  which  contain 
both  dry-bulb  and  wet-bulb  temperatures i  and  dry-bulb,  Wet-bulb,  ahd  dewpoint  temperatures  Separately. 
Total  observations  for  these  four  items  are  also'  provided  in  two  lihes  at  the  end  of  each  table. 

NOTE)  A  percentage  frequency  in  this  table  of  ”.0"  represents  ohe  or  mote  occurrences  amounting  to 
less  than  .05  percent. 

i 

b.  Statistical  data  for  the  individual  elements  of  relative  humidity,  dry-bulb,  wet-bulb,  and  dew¬ 
point  temperatures  are  shown  in  the  section  at  the  bottom  left  of  the  forms.  These  consist  of  the  sum 
of  squares  (XX2),  sums  of  values  (XX),  means  (X),  and  standard  deviations  (S’*).  The  number  of  obser¬ 
vations  used  in  the  computation  for  each  element  is  also  shown. 

c.  At  the  lower  right  of  the  form  are  given  the  mean  number  of  hours  of  occurrence  for  Six  ranges  of 
dry-bulb,  wet-bulb,  and  dewpoint  temperatures,  and  total  number  of  hours  possible  in  the  period  repre¬ 
sented.  Mean  number  of  hours  is  shown  to  tenths  and  indicates  mean  number  of  hours  per  year  in  the 
annual  summary,  or  mean  number  of  hours  per  month  in  the  tabulation  by  month. 
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69.1 

70.3 

70.9 

71 .0 

71.2 

71.2 

71.3 

GE 

HSU01 

39.7 

9  1.1 

88.0 

56.8 

59.2 

b  3 .9 

68.9 

68.8 

69.3 

70.6 

71.2 

71.3 

71.9 

71.9 

71  .6 

GE 

*»QUO  1 

35.9 

9  1.9 

99.2 

58.1 

61  .0 

65.7 

70.2 

70.6 

71.2 

72.9 

73.0 

73.1 

73.3 

73.3 

73.9 

GF_ 

35U0I 

36.3 

9  3.3 

52.  3 

61.5 

69 .6 

69.5 

79  .  1 

79.5 

75.1 

76.9 

76.9 

77.1 

77.2 

77.2 

77.9 

GE 

30UP  | 

39.5 

9  7.6 

66.6 

70.2 

73.6 

79.5 

0  9.8 

85.5 

86.8 

88.0 

88.7 

89.0 

89.2 

89.5 

89.7 

GE 

2  r.  0  Q  | 

39.8 

96.9 

69.9 

71  .  7 

76.2 

81.7 

8  7.5 

88.2 

89.5 

90.9 

91.6 

92.0 

92.3 

92.5 

92.8 

GE 

20001 

90.1 

9  8.6 

60,1 

72.6 

76.9 

83.1 

89.2 

90.0 

91.6 

93.1 

93.8 

99.2 

99.5 

99.8 

95.1 

GE 

isuul 

90.1 

98.6 

60.1 

72.6 

76.9 

83.1 

89.2 

90. 0 

91 .6 

93.1 

93.8 

99 .9 

99.7 

99.9 

95.2 

GE 

isoni 

90.2 

98.9 

60.2 

,2.7 

76.7 

83.9 

89.5 

VO. 9 

92.5 

99.2 

99.9 

95.6 

95.9 

96.2 

96.5 

OF 

izuol 

90.2 

98.9 

60.3 

72.9 

76.8 

03.5 

89.7 

90.7 

92.8 

99.5 

95.2 

95.9 

96.2 

96.5 

96.9 

OF 

1CU0I 

90.7 

90.9 

6  U  •  3 

72.9 

76.8 

83.5 

90.2 

91.1 

93.5 

95.2 

95.9 

96.6 

96.9 

97.2 

97.6 

GE 

Run  i 

*•  0  •  2 

98.9 

60.3 

72.9 

76 . 8 

8  1.5 

90.2 

91.1 

93.5 

95.9 

96.  1 

96.8 

97.0 

97. 3 

97.7 

GE 

PUO  | 

90.2 

98.9 

60. 3 

72.9 

7b.  8 

8  3.5 

90.3 

91.3 

93. 7 

95.5 

96.2 

96.9 

97.2 

97.5 

9  7.9 

GE 

7un  | 

90.2 

98.9 

6  U  •  3 

72.9 

7b  .  b 

83.6 

90.9 

91.9 

93.8 

95.6 

96.3 

97.0 

97.5 

97.7 

98.2 

oE 

f-OOl 

90.2 

98.9 

60.3 

72.9 

76  .  b 

83.5 

90.9 

91.9 

93.6 

95.6 

96.  3 

97.0 

97.5 

97.9 

98.3 

GE 

sun  I 

90.2 

98.9 

6  u  ■  3 

7?  .  9 

7b  .  6 

8  3.5 

90.9 

91  .9 

93.8 

95.9 

96.6 

97.3 

97.7 

98.2 

98.6 

OF 

“iunl 

90.2 

98.9 

60. 3 

7  2.9 

7b  .8 

83.5 

90 . 9 

9  1.9 

93.8 

95.9 

96.6 

97.3 

97.7 

98.2 

98.6 

GF 

3  G  0  I 

90.2 

9  8.9 

60 . 3 

72.9 

7b. 8 

83.6 

90.9 

91  .9 

93.0 

95.9 

96.6 

97.3 

97.9 

98.3 

96.9 

GE 

200  | 

90.2 

98.9 

6U.  3 

72.9 

76.8 

8  3.6 

90.9 

VI  .  9 

93.8 

95.9 

96.6 

97.3 

97.9 

98.3 

99.6 

GE 

100  1 

90.2 

90.9 

60. 3 

72.9 

76.0 

03. S 

90.9 

91.9 

93.8 

95.9 

96.6 

97.3 

97.9 

98.3 

99.7 

GE 

ol 

90. 2 

98.9 

60. 3 

72.9 

76.0 

83.6 

90. -» 

91.9 

93.8 

95.9 

96.6 

97.3 

97.9 

98. 3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


Ml 


✓ 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  P  E  R  C  L  N  I  AGT  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CFILING  VFRSUS  VISIBILITY 

USAFf.lAC  FROM  hourly  OBSERVATIONS 

AIR  LEATHER  SERVICE /MAC 


STATION  NUMBER:  4711U5  STATION  NAME;  YONoSAN  RLSVR  LH-2011  PK  PERIOD  OF  RECORD:  74-83 

MONTH:  NOV  HOURSILSU:  1500-1700 


CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GL 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY 
GL  GE 

IN 

STATUTE  MILES 

GE  Gl 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

10 

o 

5 

4 

3 

2  1/2 

2  11/2 

1 

1/4  1 

3/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CE  IL  i 

49.5 

50.9 

52.9 

55.5 

56.6 

57.3 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

GE 

2GOQO| 

5;  .  7 

56.2 

58.5 

b2  .2 

fa  3 . 5 

64 . 1 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64 . 7 

64 . 7 

GE 

18000 1 

53.8 

56.6 

59.1 

62.9 

64 . 1 

64.7 

65.2 

65.4 

65. 4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GE 

lbOCJOl 

53.8 

56.6 

59.1 

62.9 

64 . 1 

64.7 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GE 

14RGOI 

54.6 

57.4 

bO  .  1 

64  .0 

t>5.2 

65  .8 

bb.J 

66.5 

6b. 5 

66.5 

66.5 

66.5 

66. 5 

66.5 

66.5 

G  F 

ljnuol 

56.3 

59.3 

62.1 

66 . 1 

67.7 

68.6 

69.1 

69.3 

69.3 

69. 3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GE 

lOOOOl 

58.5 

61  .b 

64  .  b 

fa9.b 

71.5 

72.5 

73. D 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

9000  | 

59.4 

b  2 . 6 

65.5 

70.7 

72.5 

73.6 

74  .  1 

74.4 

74.4 

74 . 4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

suonl 

61.9 

65. 1 

60.3 

7J.9 

76.0 

77.  I 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

7000  1 

63.0 

66.1 

69.4 

75.0 

77.1 

78.3 

78. s 

79.1 

79.1 

79.1 

79.  1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

6000  1 

6  3.2 

66.3 

69.6 

75.2 

77.2 

78.5 

70.9 

79.3 

79.3 

7*>.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

scool 

63.7 

66.8 

70.0 

75.7 

77.7 

78.9 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

4500  | 

64.0 

67.  1 

70.4 

76.  U 

78.0 

79.3 

79.7 

00.0 

80. 0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

4000  | 

65.5 

69.1 

73.2 

70.9 

81.1 

82.4 

02.8 

83.2 

03.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

JSUG  1 

67.9 

71.5 

75.5 

81.7 

83.9 

85.3 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

8b  .  1 

86.1 

GE 

3000  1 

74.4 

78.0 

82.5 

89.1 

91 . 3 

93.3 

93.8 

94 . 1 

94 . 1 

94. 1 

94 . 1 

94 . 1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

25G0| 

76.1 

79.9 

84 .4 

91.1 

93.3 

95.3 

95.9 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

20U0  1 

76.3 

80.2 

05. U 

92.2 

94.4 

96.4 

97.0 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

ieuo| 

76.3 

80.2 

05.0 

92.2 

94.4 

96.4 

97.0 

97.3 

97.7 

97.7 

97.  7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

isool 

76.3 

bO. 3 

85.2 

92.4 

94  .5 

9b  .6 

97.2 

97.5 

97.8 

97.8 

9  7.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

17001 

76.4 

80.5 

05.3 

92.7 

94.9 

96.9 

97.5 

97.8 

98.1 

98.3 

98.  3 

98.4 

98.4 

98*9 

98.4 

GE 

moot 

76.4 

80.5 

85.3 

9?  .8 

95  .U 

97 .0 

97.8 

98 . 1 

98 . 4 

9R  .6 

98.6 

96.8 

98.0 

98.8 

98.8 

GE 

9U0  1 

76.4 

80.5 

05.3 

92.8 

95.0 

97.0 

97.8 

98. 1 

98.4 

98.6 

90.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.0 

GE 

800  J 

76.4 

«0.5 

05.3 

92 . 8 

95.0 

97.0 

9  7.8 

98.1 

98 . 4 

98.6 

98.6 

96.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

700i 

76.4 

80.5 

05.3 

92.8 

95.0 

97.0 

98.0 

98.3 

98.6 

98. B 

98.8 

»8*9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

<>uol 

76.4 

80.5 

85.3 

92.8 

So.O 

97. n 

90.0 

98 . 3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

90.9 

98.9 

98.9 

GE 

sum 

76.4 

80.5 

85.3 

92.8 

95.2 

97.2 

98 . 4 

98 .8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

100  1 

76.4 

80.5 

85.3 

92.8 

95.2 

9  7.? 

98.4 

98.8 

99. 1 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

mo.  q 

&r 

3001 

76.4 

80.5 

85.3 

92.8 

95.2 

97.2 

98.4 

98.8 

99.1 

99 . 

99.4 

99.0 

99.8 

99.8 

100.0 

GE 

2001 

76.4 

80.5 

85.3 

92.8 

95.2 

97.2 

98.4 

98.8 

99 . 1 

99.4 

99.4 

99.8 

99.fi 

99.8 

100.0 

GE 

100  1 

76.4 

80.5 

85.3 

92 . 8 

95.2 

97.2 

90.4 

98.8 

99. 1 

99.4 

99.4 

99.8 

99  .8 

99.8 

100.0 

GE 

M 

76.4 

80.5 

85.3 

9?  .8 

^5.2 

97.2 

90 .4 

98 .8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


64  1 


y 


) 


v/ 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  RERCtNTAGF  FRF  LULNC.V  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 

air  rather  service/mac 


STATION  NUMBlR:  471105  STATION  NAME:  YONG1AN  PtSyR  P*  PEPIOO  OF  RECORD:  7<*-83 

MONTH;  NOV  HOURS(LST):  1200-1400 


CEILING 

IN  I 

Ct 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY 
GE  GF 

IN  STATUTE  MILES 
Gt  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEE  T  1 

10 

to 

S 

H 

3 

2  1/2 

2  11/2 

11/4  1 

3/4 

S/8 

1/2 

S/lb 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

39.1 

42.9 

47.1 

52.7 

S  4  .2 

56.2 

57.8 

58.0 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GE 

iunool 

41.6 

46. 1 

51 .0 

57.0 

56.8 

61  .2 

63.3 

63.4 

64.1 

64. 1 

64. 1 

64 . 1 

64. 1 

64 . 1 

61.1 

GF 

180U0 1 

4  1.7 

46.4 

51.5 

56 .0 

59.9 

62.3 

64.4 

64 . 6 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

1 600  0 | 

41.7 

46.4 

51.5 

58.0 

60.1 

62.5 

64.6 

64.7 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GE 

1BOUOI 

42.6 

4  7.6 

52.7 

59.1 

61.2 

6  3 . 6 

65.7 

65.6 

66 . 5 

66.5 

66.5 

66 .5 

66.5 

66. 5 

66.5 

GE 

liOUOl 

43.3 

48.5 

53.6 

60.2 

62.3 

64 . 7 

67.1 

67.2 

68. 1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GE 

100U0I 

44 .4 

50.0 

55.6 

62.3 

64.6 

67.2 

69 . 7 

7Q.0 

71  .U 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GE 

9000  I 

4  S  •  1 

50. b 

56.4 

63.4 

65.7 

68.5 

71.1 

71.6 

72.5 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

enun  j 

47.9 

53.9 

60.2 

67.6 

70.2 

73.0 

75.6 

76.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

70001 

49.3 

5  S .  5 

6  1.6 

69.2 

71.7 

74  .5 

77.2 

77.7 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

60Q0| 

49.4 

55.  b 

61.9 

69.3 

71.8 

74.6 

77.3 

77.9 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

5000  | 

SO.O 

56.3 

62.6 

70.3 

73.0 

75.8 

78.4 

79.0 

80.0 

00.1 

80.  3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

4  f.  U  0  | 

SO.l 

56.4 

62.7 

70.4 

73.1 

75.9 

78.6 

79.1 

80.1 

80.3 

80.4 

80.4 

8U.4 

80.4 

80.4 

GE 

»oon| 

SI  .9 

58.1 

64  .  t> 

72.4 

75.2 

78.0 

80.7 

81.2 

82.2 

82.4 

82.5 

82.5 

02.5 

82.5 

82.5 

GE 

3  5  0  0| 

52.9 

59.9 

66.6 

74.9 

77.7 

80.8 

83.5 

84.0 

85.0 

85.2 

85.  3 

85.3 

05.3 

85.3 

05.3 

GE 

JOUO  1 

57.6 

6  4.8 

72.7 

82.1 

85.3 

89  .4 

92.3 

9  3.0 

94.1 

94 . 3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.8 

GE 

2500| 

59.2 

66. 5 

74.6 

84.2 

87.7 

91.9 

94.8 

95.5 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

^OOOi 

59.7 

67.4 

75.8 

85.3 

86.6 

93.4 

96.4 

97.1 

98 . 3 

98.6 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

1 8U0  | 

59.7 

67.4 

75.6 

85.3 

86.8 

93.4 

96 . 4 

97.1 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

isool 

59.7 

67.4 

75.6 

85.3 

66.8 

93.7 

96.6 

97.3 

98.6 

99.0 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1200  1 

59.7 

67.4 

75.6 

65.3 

86.8 

93.7 

96.6 

97.3 

98.6 

99.0 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

10001 

59.7 

67.4 

75.6 

85.3 

88.6 

93.7 

96.6 

97.3 

98.6 

99.2 

99. M 

99.4 

99.4 

99,8 

99.4 

GE 

900| 

59.7 

67.4 

75.6 

85.4 

88.9 

94.0 

96.9 

97.6 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

eooi 

59.7 

67.4 

75.6 

85.4 

88.9 

94.0 

96.9 

97.6 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

7001 

59.7 

67.4 

75.6 

85.4 

86  .9 

94.0 

96.9 

V  7  •  6 

98.9 

99.4 

99.  7 

99 . 7 

99.7 

99.7 

99.7 

ge 

6001 

59.7 

67.4 

75.8 

85 .4 

88.9 

94.0 

96.9 

97  .b 

99.  U 

99. b 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

10Q.0 

GE 

sool 

59.7 

67.4 

75.6 

85.4 

80 . 9 

94.0 

96.9 

97.6 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

GE 

4U0I 

59.7 

67.4 

75.8 

85.4 

88.9 

94.0 

96.9 

97.6 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

icn.0 

100.0 

GE 

300  1 

59.7 

67.4 

75.8 

85.4 

88.9 

94 . 0 

96 . 9 

97.6 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

59.7 

67.4 

75.6 

85.4 

88.9 

94.0 

96.9 

97.6 

99. U 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

1  00.0 

100.0 

GE 

1001 

59.7 

67.4 

76.6 

85.4 

88.9 

94.0 

96.9 

97.6 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

1  00.0 

100. 0 

GE 

01 

59.7 

67.4 

75.6 

85.4 

88.9 

94.0 

96.9 

97.6 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


714 


—r—i 


GLOeAl  CLIMATOLOGY  BRANCH  PEHttNlAGt  F  M  lUl  M  Y  Of  OCCUK'HNLt  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
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GLUbAt  CLIMAICIOG*  b*<ANCM  K[«ffMTA[,t  FwFluLNCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFllAC  FROM  HOURLY  ObSCRvATIONS 

AIR  -EATMfW  SfHVlCf/MAC 
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MONTH:  NOV  HOURSILSTI:  0600-0800 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


is  1  r,E 

FELT  1  10 

GE 

b 

GL 

UE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GL 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

G£ 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  \ 

33.8 

37.0 

4  I  .2 

45.6 

46.9 

50.5 

52.5 

52.8 

55.6 

S6.8 

56.9 

57.4 

57.5 

57.5 

58. 5 

GE 

2U0UD | 

3b. I 

39.6 

43.6 

48.8 

50. 2 

54.4 

56.6 

56.9 

59.7 

60.8 

61.0 

61  .4 

61.6 

61 .6 

62.6 

GE 

leruo  | 

36.2 

39.7 

44  .U 

49.1 

50.5 

54.7 

56.9 

57.2 

60.0 

61 . 1 

61.3 

61  .7 

61.9 

61.9 

62.9 

GE 

160001 

3b. 4 

39.9 

44.1 

49.2 

5U.7 

54.9 

57.  1 

57.4 

60.1 

61 . 3 

61.4 

61.9 

62.0 

62.0 

63.0 

GE 

140001 

3b. 4 

39.9 

44.1 

49.3 

50.8 

55.0 

57.2 

57.5 

60.3 

61.4 

61.6 

62.0 

62.2 

62.2 

63.2 

GE 

120001 

3b.  7 

40.3 

44.7 

49.9 

51.4 

55.6 

58.1 

58.5 

61.3 

62.4 

62.6 

63.0 

63.2 

63.2 

64.2 

GE 

uiouni 

38.3 

42.  1 

46.4 

51.8 

53.3 

57.5 

60.4 

60.8 

64.0 

65.4 

65.5 

65.9 

66.1 

66.2 

67.2 

GE 

90001 

38.7 

42.5 

46.9 

52.4 

53.9 

50.2 

61 . 1 

61.6 

64.8 

66.4 

66.5 

67.0 

67.1 

67.2 

68.3 

GE 

80001 

41.3 

45.3 

49 .0 

55.3 

56.8 

61.1 

64.0 

64.5 

67.8 

69.6 

69.7 

70.2 

70.3 

70.5 

71.5 

GE 

70U0I 

41.6 

45.7 

50.2 

56.0 

57.5 

61.9 

64.8 

65.2 

68.6 

70.3 

70.5 

70.9 

71.0 

71.2 

72.2 

GE 

60001 

41.6 

45.7 

5U.2 

56.0 

57.5 

61.9 

64.8 

65.2 

68.6 

70.3 

70.5 

70.9 

71.0 

71.2 

72.2 

GE 

50001 

41.9 

46.0 

50.5 

56.6 

58.1 

62.4 

65.4 

65.8 

69.1 

70.9 

71.0 

71.5 

71.6 

71.8 

72.8 

GE 

■tsuol 

42.2 

46.3 

50.6 

56.9 

58.4 

62.7 

65.6 

bb  »  I 

69.4 

71.2 

71.3 

71.8 

71.9 

72.1 

73.1 

GE 

40001 

43.8 

47.9 

52.7 

59.1 

60.7 

65 . 1 

68. □ 

68.4 

71.9 

73.8 

73.9 

74.4 

74.5 

74.7 

75.7 

GE 

3500  I 

46.0 

50.7 

55.9 

62.4 

64.0 

b  8  •  9 

71.9 

72.3 

75.8 

77.7 

77.9 

78,3 

78.5 

78.6 

79.6 

GE 

30001 

51.1 

5  7.4 

63.5 

71.3 

73.4 

78.5 

82.1 

82.5 

86.0 

87.9 

86.1 

88.5 

88.8 

88.9 

90.0 

GE 

25U0I 

52.7 

59.5 

65.8 

74.1 

76.4 

81.8 

85.6 

66.0 

89.5 

91.4 

91.6 

92.0 

92.3 

92.4 

93.4 

GE 

2000  | 

53.0 

60.4 

66.8 

75.3 

77.7 

63.6 

87.3 

87.0 

91.3 

93.2 

93.4 

94.0 

94.3 

94.5 

95.6 

GE 

1R001 

53. U 

60.4 

66.6 

75.3 

77.7 

83.6 

87.3 

87.8 

91.3 

93.2 

93.4 

94.0 

94.3 

94.5 

95.6 

GE 

l  suo  l 

53.0 

60.4 

66.8 

75.3 

77.7 

83.6 

87.3 

87.8 

91.3 

93.2 

93.4 

94.0 

94.3 

94.5 

95.6 

GE 

1  2U0  | 

53.0 

60.4 

66.8 

75.3 

77.7 

63.6 

87.3 

67.8 

91 . 3 

93.2 

93.4 

94.0 

94.3 

94.5 

95.6 

GE 

10001 

53.0 

60.4 

66.8 

75.5 

78.0 

8  3.8 

87.6 

88.1 

91.6 

93.4 

93.7 

94.3 

94.6 

94.8 

95.9 

GE 

900  1 

53.0 

60.4 

66.8 

75.5 

78.0 

83.8 

87.6 

68.1 

91.6 

93.4 

93.7 

94  •  3 

94.6 

94.8 

95.9 

GE 

8001 

S3.0 

60.4 

66.6 

75.5 

76.0 

8  3.8 

87.6 

68 . 1 

91.6 

93.4 

93.7 

94.3 

94.6 

94.8 

95.9 

GE 

7on| 

53.0 

60.4 

66.8 

75.5 

78.0 

83.8 

87.6 

88.1 

91.6 

93.4 

93.7 

94.3 

94.6 

94.8 

95.9 

GE 

600  1 

53.0 

60.6 

67.0 

75.7 

78.2 

84 . 1 

87.9 

88.4 

91.8 

93.7 

94.0 

94.8 

95.1 

95.2 

96.4 

GE 

5GCII 

53.0 

60.6 

67.0 

75.7 

76.2 

64.1 

07.9 

80.4 

91 .8 

93.7 

94.0 

94.8 

95.1 

95.2 

96.4 

GE 

900  1 

53.0 

60.6 

67,0 

75.7 

78.2 

84 . 1 

87.9 

68.4 

91.8 

93.7 

94.0 

94.9 

95.2 

95.6 

96.9 

GE 

3ont 

53.0 

60.6 

67.  U 

75.7 

76.2 

84.1 

87.9 

88.4 

91 .8 

93.7 

94.2 

95.1 

95.5 

95,9 

97.5 

GE 

2001 

53.0 

60.6 

67.0 

75.7 

78.2 

64 . 1 

87.9 

88.4 

91 .8 

93.7 

94.2 

95.1 

95.5 

95.9 

98.4 

GE 

100  1 

53.0 

60.6 

67.0 

75.7 

78.2 

64 . 1 

87 .9 

68.4 

91.8 

93.7 

94.2 

95.1 

95. S 

96.1 

99.1 

GE 

01 

53.0 

60.6 

67.0 

75.7 

78.2 

64.1 

87.9 

68.4 

91.6 

9  3.7 

94.2 

95.1 

95.5 

96.J 

100.  Q 

TOTAL  NUMBER  OF  ORSER VA 7  I ONS :  687 


v/ 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PEKCtNUui  FkluULNCY  OF  OCCUR°ENCE  OF  CEILING  VFRSUS  VISIBILITY 
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PRESSURE  SUMMARY 


Presented  in  tni*  part  art  two  tiblti  giving  tU  means ,  ituiiari  difUtionIj  gad  totgl  nuaber  o f  observations 
of  station  prassuro  And  ssa-lsvsl  prSssur*  by  aonth  and  Annual  for  thd  local  hourly  obigrVAtioftl  corrsiprtnd lug 
to  the  eight  3-hourly  synoptic  tines  OCT*  The  asaa  computation*  Irt  gilt)  provided  at  thd  bottoa  of  thd  pdgd 
for  all  hours  combined.  All  years  of  data  available  arc  combined  in  both  of  thaid  tablet j  although  thd  ovdrdll 
period  is  United  by  service  as  indicated  below. 

NOTES:  Station  pressure  not  reported  for  dll  Services  Until  ldtd  in  19^5* 

Station  pressure  reported  only  at  6-hourly  tinea  for  Air  forte  atdtion!  from  jan  *  Jbl  6$» 

MET  AH  stations  do  not  report  Sea-level  pressure. 

1.  Station  pressure  is  presented  in  the  tabid  in  inches  of  Aarcttry* 

2.  Sea-level  pressure  is  presented  in  Millibars. 

Provided  below  is  a  Scale  to  convert  station  pressure  values  in  Inched  of  MdrctlTy  of  fciilibdrd  to  pretdUrd- 
altitude  in  1000' a  of  feet.  This  Scale  is  da  enlarged  Model  bf  thd  prSdSurd-dltltUdd  Soil*  in  thd  Snithdonidn 
Meteorological  fables. 
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